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DECRETOS 



PUERTOS Y VÍAS 
NAVEGABLES 

Déjansc sin electo determinados 
contratos de concesión de servicio 
. público de almacenaje en vi puer- 
to de Buenos Aires. 
DECR E T O 

N° 1.573 

BS. AS., 21111,74 



V 



JSTO los contratos cciemaaos entre 
la Empresa del Estado, Administra- 
ción General de Puertos y diversas 
empresas privadas para la prestación 
de servicios de almacenamiento de 
mercader-as de removido yo exporta- 
c.óa yo importación, con liabilitac.on 
fiscal" ' en depósitos, plazoletas, etc. 
dei Puerto de Buenos Aires; y 
■CONSIDERANDO: 

Que en los referidos contratos se ha 
previsto que los permisos acordados 
podrán quedar sin efecto mediante 
pronunciamiento expreso dei Poder 
Ejecutivo Nacional cuando fundados 
iniereses generales de la explotación 
portuaria o razones de orden púbiro 
de Ja Nación asi lo requieran, sin 
que ello dé derecho alguno a la pev- 
misionarir a reclamar cualquier in- 
demnización directa o indirectamente, 
proveniente por daños y perjuicios, 
daños emergentes, lucro cesante yo 
por cualquier otro motivo o razón 
leq'al; 

Que del texto de los respectivos ins- 
trumentos se desprende que a :as 
empresas privadas contratantes, se les 
, lia delegado la prestación de servi- 
cios de almacenaje "con carácter de 
servicio general público", significando 
por, consiguiente dichos actos la "con- 
cesión de un servicio público" con Jas 
potestades y obügac : ones .consiguien- 
tes; 

Que, la explotación de todos los puer- 
tos de jurisdicción nación a* de la 
República y la prestación de los ser- ; 
.vicios a ese efecto necesarios, han si- j 
' do conferidos a la Empresa del Esta- ¡ 
do Administración General de Puer- i 
tos, por el articulo -2? de su Estatuto | 
Orgánico aprobado por el Deere ;o- ¡. 
Ley N"? 7.9„6 956, convalidado por la j 
Ley N? 14.467, con la modificación ; n- ¡ 
troducida por Decreto-Ley número ! 
6.67C1963, convalidado por la Ley nú- | 
mero 16.418; ( i 

Que el servicio de almacenaje ' con i 
carácter de servicio general público', 
y con habilitación fiscal, se encuen- | 
tra entre los conferidos a la Empresa ¡ 
del Estado Administración General de j 
Puertos, por el mencionado articulo . 
de su Estatuto Orgánico, sin facultad I 
para delegar su prestación a per so- : 
ñas privadas por medio de contra -.os ¡ 
de concesión de servicios públicos; j 
Que los convenios con personas, era- ¡ 
presas o entidades oficiales previstos ¡ 
en el artículo 4 o , inc. b) del Estatuto ; 
Orgánico, cuya celebración y reali- | 
aación se autoriza a la Administra- ' 
ción General de Puertos, se refieren 
exclusivamente a meros "permisos y 
concesiones de uso'', sin incluir, en 
manera alguna, las "concesiones de 
servicio público", cuya prestación 
únicamente compete a dicha Empre- 
sa del Estado; 

Que a la ilegitimidad de los actos te 
agregan razones de oportunidad de- 
rivadas' de la inconveniencia de las 
contrataciones efectuadas, llevadas a 
cabo sin la garantia que significa el 
procedimiento de la licitación publi- 
ca y confiriendo, en algunos casos, 
la prestación de los servicios a socie- 
dades formadas "ad hoc" carentes de 
los antecedentes de idoneidad y sol- 
vencia exigibles a quienes se cop^a 
la calidad de concesionarios de un ser- 
vicio público, cuya responsabilidad 
lrente a los usuarios es de gran rele- 
vancia, en razón de los cuantiosos 
intereses en juego, representados por 
el alto valor de las mercaderías al- 
macenadas; 

Que cabe además resaltar que las con- 
diciones bajo las cuales se otorgaron 
las concesiones, implicaron una -im- 
pártante sustracción de ingresos pro- 
pios de la Administración General de 
Puertos provenientes de la prestación 
del servicio más retributivo del Puer- 
to de Buenos Aires, cuya percepción 
es esencial para servir la política de 
fomento y promoción del sistema por- 
tuario nacional; 

Que por consiguiente, la defensa «e 
los intereses generales vinculados con 
la explotación de los puertos nacio- 
nales, exige que los servicios públicos 
prestados por los mismos, se encuen- 
tren a cargo del Estado Nacional por 
intermedio de la Administración Ge- 



neral de Puertos, como lo ha dispuesto 
imperativamente el artículo 2? del Es- 
tatuto. Orgánico de esta Empresa del 
Estado, aprobado por el Decreto-Ley 
N? 7 9^6 936, convalidado por la Ley 
N? 14.467, con la modificación intro- 
ducida por Decreto-Ley W 6.075 9<i.l, 
convalidado por la Ley N? 16.478; 
Que varias de las empresas concesio- 
narias han formalizado convenios de 
rescisión con la Administración Ge- 
neral de Puertos, persistiendo otras 
en continuar con su carácter de con- 
cesionarios, no obstante los vicios y 
reparos emergentes de los actos con- 
tractuales; 

Que a los efectos de regularizar y 
ordenar debidamente la explotación 
del Puerto de Buenos Aires, corres- 
ponde ejercer a mérito de las razones 
de legitimidad y oportunidad señala- 
das en los considerandos del presente 
decreto la facultad de revocación pre- 
vista en los contratos, en relación a 
los concesionarios que no han acep- 
tado la rescisión de los respectivos 
convenios; 
Por ello, 

La Piu smiiN'TF 

oh i\ N\cjón' Aki.kntina 

Decreta: 

Artículo 1? — Déjanse sin efecto los 
contratos de concesión de servicio público 
de almacenaje de mercaderías de remo- 
vido yo exportación y] o importación, ¿on 
, habilitación fiscal, en depósitos, plazole- 
j tas, etc., del Puerto de Buenos Aires, 
[ celebrados entre la Empresa del Estado 
! Administración General de Puertos y las 
| siguientes sociedades: Boreal, Sociedad 
¡Anónima; Se mir remolque Plet, S.A. y 
t Compañía Argentina de Almacenaje, S.A,. 
a mérito de las razones de legitimidad y 
oportunidad señaladas en los consideran- 
dos del presente decreto. 

Art, 2? — Autorízase a la Empresa del 
Estado Administración General de Fuer- 
| tos a adoptar todas las medidas tendien- 
tes a hacer efectiva la revocación dis- 1 
! puesta por el presente decreto, ejercien- 
¡ do, si fuera necesario, las acciones per- 
¡ tinentes para recuperar los terrenos y 
i depósitos cedidos a los ex concesionarios. 
i Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dése 
! a la,. Dirección Nacional del. Registro. Ofi- 
[ ciai y archívese. 

M. E. de PERÓN. 
Alfredo Gome* Morales, 



neamente en Buenos Aires y Nueva York 
el 18 de marzo de 1974. 

Art. 2 ? — Créase la Embajada de la Re- 
pública en el Estado de Bahrein. 

Art. 3 9 — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 
Alberto 3. Vi ene». 

DECRETO 

N° 1.553 

Bs. As., 20111 74 



v 



RELACIONES ^ 

EXTERIORES 

Establecimiento de relaciones di- 
plomáticas con dos estados. 

Creación de las respectivas 
Embajadas. 

DECRETO 

N° 1.552 

Bs. As., 2011174 



V 



ISTO que el Gobierno de la República 
ha establecido relaciones diplomáticas 
con el Estado de Qatar mediante ges- 
tión cumplida por el Delegado Perma- 
nente de la Argentina ante las Na- 
ciones Unidas y el Representante del 
Estado de Qatar ante el mismo Or- 
ganismo, habiéndose dado a' publici- 
dad un Comunicado conjunto simul- 
táneamente en Buenos Aires, Dona y 
Nueva York el 15 de junio de 1974, y 
CONSIDERANDO" 

Que es necesario perfeccionar los 
vínculos amistosos que la República 
ha resuelto mantener con el pueblo y 
Gobierno del Estado de Qatar. 
Que para la consecución de esos fines 
se hace necesario fomentar un activo 
intercambio cultural e informativo, 
que refleje claramente la realidad na- 
cional de la Argentina y del Estado 
de Qatar. 

Que es conveniente propiciar el in- 
tercambio comercial entre ambos paí- 
ses, cuyas posibilidades de economías 
complementarias podrían contribuir 
eficazmente a su bienestar. 
Que el Gobierno realiza y promueve 
una política exterior que, basada en la 
convivencia pacífica, tiene entre otros 
fundamentos, el respeto a la Ubre de- 
terminación de los pueblos para go- 
bernarse de acuerdo con sus propias 
instituciones. 

Que el establecimiento de una Repre- 
sentación Diplomática en, el Estado de 
Qatar, será de decisiva Influencia pa- 
ra la materialización de los propósi- 
tos enunciados precedentemente. 
Por ello, 

La Presidente 

VE la ..Nació nt Argentina 

Decreta: 

Artículo i* — Apruébase el estableci- 
miento de relaciones diplomáticas entre 
la República Argentina y el Estado de 
Qatar formalizado mediante Comunicado 
conjunto dado a conocer simultáneamen- 
te en Buenos Aires, Daho y Nueva York 
el 15 de junio de 1974. 

Art. 2? Créase la Embajada de ia 

República en el Estado de Qatar. 

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese. dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 
Alberto J. Vignea. 



Art 2* — Comuniqúese al Congreso * 
observación formulada por el Tribunal di 
Cuentas y el presente acto de insistencia 

Art. 3' — Comuniqúese, publique», dé 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 
Alberto L. Koeamora. 



ORGANISMOS 
DEL ESTADO 

Ministerio del Interior. 

Remuneración unitaria dé perso- 
nal temporario. 

DECRETO 

N* 1.532 

Bs. As., 20;11|74 



V 



ISTO que e] Gobierno de la Repúbli- 
ca ha establecido relaciones diplomá- 
ticas con el Estado de Bahrein me- 
diante gestión cumplida por el Dele- 
gado Permanente de la Argentina an- 
te las Naciones Unidas y el Repre- 
sentante del Estado de Bahrein ante 
el mismo Organismo, habiéndose da- 
do a publicidad una Declaración con- 
junta simultáneamente en Buenos Ai- 
res y Nueva York el 18 de marzo de 
1974, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario perfeccionar ios 
vínculos amistosos que la República 
ha resuelto mantener con el pueblo y 
Gobierno del Estado de Bahrein. ¡ 
Que para la consecución de esos íl- ■ 
nes se hace necesario fomentar un 
activo intercambio cultural e infor- 
mativo, que refleje claramente la re-, [ 
alidad nacional de la Argentina y del j 
Estado áe Bahrein. í 

Que es conveniente propiciar el ínter- i 
cambio comercial entre ambos países, j 
cuyas Dosibilidades de economías j 
complementarias podrían contribuir ; 
eficazmente a su bienestar. ¡ 

Que el Gobierno realiza y promueve i 
una política exteroi que, basada en ; 
la convivencia pacífica, tiene entre 
otros fundamentos, el respeto a la li- I 
ore determinación de ios pueblos para ; 
gobernarse de acuerdo con sus pro- 
pias instituciones 

Que el establecimiento de una Repre- 
sentación Diplomática en el Estado de 
Bahrein, será de decisiva influencia 
para la materialización de los propó- 
sitos enunciados precedentemente. 

Por ello. 
La Prfsii>entií 
de la Nación Ar<imina 
Decreta : 

Artículo V — Apruébase el estableci- 
miento de relaciones diplomáticas entre 
la República Argentina y el Estado de 
Bahrein, formalizado mediante Declara- 
ción conjunta dada a conocer simuitá- 



PARTIDOS POLÍTICOS 

Devolución de un inmueble, 
DECRETO 
N° 1.533 

Bs. As., 20:11174 



V 



ISTO el Expediente N* 150.899¡74 del 
Registro del Ministerio del Interior 
donde consta el pedido formulado por 

el Partido Justicialista tendiente a 
procurar la devolución del inmueble 
sito en calle Moreno N? 711, de la 
Capital Federal; la Resolución núme- 
ro 215 del 18 de octubre dé 1974 del 
señor Ministro del Interior por la cual 
se accede a dicha solicitud y la ob- \ 
servación formulada por el Tribunal 
de Cuentas de la Nación del 5 de no- 
viembre de 1974, y 
CONSIDERANDO: 

Que la mencionada resolución dispuso 
la devolución al Partido Justicialista, 
en forma exclusiva y sin perjuicio de 
otros derechos que le correspondan, 
de la posesión del inmueble sito en 
calle Moreno N? 711 de la Capital Pe- 

ti PT ElI 

Que se considera justa la devolución 
—como se consigna en los funda- 
mentos de la resolución ministerial—, 
por cuanto ella importa facilitar la 
acción que deben cumplir los partidos 
políticos en el proceso de lnstitucio- 
nalización. . 

Que en virtud de io dispuesto por el 
art. 87 de la Ley de Contabilidad Pu- 
blica, se considera procedente insistir 
en el cumplimiento del acto observa- 
do por el Tribunal de Cuentas. 
Por ello. 
La Presídeme 
de la Nación Ahcen hn a 
Decreta: 

Artículo l' — Insístese en el cumpli- 
miento de lo dispuesto en la Resolución 
N» 215 del Ministerio del Interior con fe- 
' cha 18 de octubre de 1974. 



ISTO el Decretó número 1.390 de fe- 
cha 3 de mayo de 1974, y 
CONSIDERANDO: : 

Que por el citado decreto se rectificó 
la estructura orgánica dei Ministerio 
del Interior, incorporándose a la mis- 
ma al personal temporario que se de- 
tallaba en el Anexo I. 
Que al elevarse el referido proyecto 
se asignó a la remuneración del per- 
sonal temporario el equivalente a los 
emolumentos del máximo nivel, Cate- 
goría 24, para el personal de la plan- 
ta permanente de la Administración 
Pública Nacional 

Que dentro del Lapso lógico de tra- 
mitación dei Decreto 1.3S0|74, se pro- 
dujo para el personal de la Adminis- 
tración Pública Nacional el incremen- 
to del 13 o|o de sus remuneraciones, 
por lo que, en oportunidad de dictar- 
se la citada norma, se encontraba 
desactualizada la remuneración del 
personal temporario. 
Que, en consecuencia, teniendo en 
cuenta la importancia de las funcio- 
nes asignadas a dicho personal tem- 
porario, corresponde reemplazar la re- 
muneración asignada por la corres- 
pondiente a la fecha de su dictado, 
al de la máxima categoría del perso- 
nal de la planta permanente de la 
Administración Pública Nacional. 
Que las erogaciones que demande el 
cumplimiento del presente no exigirá 
refuerzos a los créditos previstos para 
gastos dé personal temporario del Mi- 
nisterio del Interior. 
Por ello. 

La Presidente 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo V — Rectifícase la remunera- 
ción unitaria máxima mensual, para 1* 
planta de personal temporario estableci- 
da en el anexo I del Decreto número 
1.390, de fecha 3 de mayo de 1974, estable, 
ciéndose que la misma es la que corres- 
ponde a la categoría 24 del personal de la 
planta permanente, qpe determina el De- 
creto 1.428 de fecha 22 de febrero de 1973. 

Art 2* — El gasto que demande la apli- 
cación de las disposiciones del presente 
decreto no demandará refueraos a los cré- 
ditos previstos para gastos en personal 
temporario para el Ministerio del Inte- 
rior. 

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 

Alfredo Gomes Morales. 
Alberto t. Rocwnora, 



SERVICIO EXTERIOR 

Embajador ante la República De- 
mocrática de Sudán y ante el Es- 
tado de Qatar. 

DECRETO 

N* 1.563 

Bs. As., 20J1L74 

V ISTO el placet concedido y ateniu a 
razones de servicio diplomático, 

La Presidente 

de ea Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1? — Desígnase Embajador Ex- 
traordinario y Plenipotenciario de la 
República ante la República Democrática 
de Sudán, al señor Embajador Extraor- 
dinario y Plenipotenciario D. Ornar Mu- 
hamad Vaquir, sin perjuicio de sus fun- 
ciones de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República Árabe 
de Egipto. 

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial y archívese. 

M. T. de PERÓN. . 
Alberto 3. Vignes^ 
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ECSETO 

N° 1.612 

t. As., 25(11)74 



V! 



ISTO el placet conpedido y atento s. 
razones de servicio diplomático, 

La Presidente 

B* la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1* — Desígnase Embajador Ex- 
traordinario y Plenipotenciario de la fte- 
Bública ante el Estado de Qatar, al señor 
Embajador Extraordinario y Plenipoten- 
ciario D. Ornar Muhamad Vaquir, sin per- 
juicio de sus funciones de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario en la 
República Árabe de Egipto. 

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 
Alberto J. Vigiles. 



Asígnase rango a uu funcionario. 



DECRETO 
N* 1.613 

Bs. As., 25|llj74 



V 



ISTO la Resolución N*> 1.454 del 26 
de setiembre de 1974 del Registro del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto por la que se destinó a la Em- 
bajada de la República en los Estarlos 
Unidos Mexicanos al señor D. Héctor 
Pedro Robledo, Agrupamiento Admi- 
nistrativo, Categoría 19 v 
CONSIDERANDO: 

Que la especial tarea que desarrolla 
el señor Héctor Pedro Robledo con 
respecto a gestiones y actuaciones an- 
te las autoridades locales de dicho 
país, hace aconsejable arbitrar las me- 
didas que tiendan a evitar inconve- 
nientes en su desempeño. 
Por ello y de conformidad con lo dis- 
puesto por el segundo párrafo del ar- 
tículo 8* del Decreto-Ley 19.300171 dei 
Servicio Exterior de la Nación, . 

La Presidente 

»e la Nación Argentina 

Decreta : 

Artículo 1* — Asígnase rango de Se- 
aretario de Embajada de tercera clase, al 
señor D. Héctor Pedro Robledo, Agrupa- 
miento Administrativo, Categoría 11», de 
la Embajada de la República en los lis- 
tados Unidos Mexicanos, mientras dure 
•u misión en dicha Representación Di- 
plomática. 

Art. 2* — Por el Ceremonial del Estado 
■e extenderá el pasaporte diplomático 
correspondiente. 

Art. í» — Comuniqúese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Ofi 
cíal y archívese. 

M. E. de PERÓN 
Al-berto J. Vienes, 



DESIGNACIONES 

Junta Nacional de Carnes. 
Presidente. 
DECRETO 

N* 1.600 

Bs. As., 25|11|74 



V 



ISTO lo establecido por la Ley 20.335 
y atento lo propuesto por el Minis- 
terio de Economía, 

La Presidente 

de la Nación Arct-Ntiva 

Decreta: 

Artículo 1* — Desígnase Presidente de 
ta Junta Nacional de Carnes, al Teniente 
Coronel (R.E.) D. Edmond Alberto Fan- 
toni (M.I. 4.776.195). 

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dése 
a ia Dirección Nacional del Registro Ofi- 
tial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 

Alfredo Gomen Morales, 



JUSTICIA 

Renuncias y designaciones, 

DECRETO 

N» 1.517 
Bs. As., 20¡11(74 



V 



ISTO el expediente N 1 ? 10.710 cae. 1|74 
del registro del Ministerio de Justicia, 

La Presidente 

m Ea Nación Akcimí^a 

Decreta: 

Artículo 1? — Acéptase la renuncia pre- 
sentada por el señor doctor Luis Ernesto 
Otto Keil Sarramea ÍMat. 3.268.007), al 
cargo de Juez Federal de Primera Instan- 
cia de San Rafael —provincia de Men- 
dosa—, por haberse acogido a los bene- 
ficios de la Ley W 30.550. 



Art. V — Comuniqúese, publíquese, áé- 
se a la Dirección Nacional dtel Registro 
Oficial j archívese. 

M. E. de PERÓN 
Antonio 3. Bemtag, 

DECRETO 

N° 1.589 

Bs. As., 25jll¡74 

V ISTO el acuerdo prestado por m Ho- 
norable Senado de la Nación, 

La Presidente 

pe la Nación Argenuma 

Decreta:* 

Artículo l?— Desígnase Juez Nacional de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial I 
Federal de la Capital Federal — Jurado 
Nv 2—, al señor doctor Abel María Flet- 
tas Ortiz de Rozas (Mat. N' 4.425,122). 

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 
Antonio Jfc Bentte*. 



ciónos sobre el saldo impago de los ¡ 
dividendos gravados puestos a dispo- 
sición y por los originados en utili- 
dades exentas o depravadas, en la 
medida que de ello pudiera resultar 
una transferencia a fiscos extranje- 
ros, conforme con lo previsto en ios 
artículo* 21, f m, segundo párrafo. 
de la Wy de la materia. 

Por ello y en ejercicio de las atribu- 
ciones que le confiere el artículo 7? 
de la Ley N» 11.683, texto ordenado 
en 1874, 

El Director General de U Dirección 

General Impositiva, 

Resuelve: 



DECRETO 

N* 1.590 

Bs. As., 25(11:74 



v 



ISTO el acuerdo prestado por el Ho- 
norable Senado de la Nación, 

La Presjke'Nte 

de la Nación Aíu.f.n tina 
Decreta: 

Artículo l* — Designase Juea Nacional 
de Primera Instancia Especial en lo Civil 
y Comercial de la Capital Federal, Jua- 
gado N<? 3, al señor doctor Alberto Ramón 
Dibar ÍMat. W 4.127.465). 

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

M. E. de PERÓN. 
Antonio J. Benito*. 

DECRETO 

N* 1.591 

Bs. As., 25íll;74 



V 



ISTO el acuerdo prestado por «l Ho- 
norable Senado de la Nación, 

La Presidbntb 

be la Nación Argentih* 

Decreta: 

Artículo i* — Desígnase Juea Nacional 
de Primera Instancia Especial en lo Civil 
y Comercial de la Capital Federal, Juz- 
gado N? 16, al señor doctor José Mari* 
Méndez Marambíp (Mat. N* 4.5TL738). 

Art. %t — Comuniqúese, publíquese dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

M, E. de PERÓN. 
Antonio J. Benties. 




Dirección General Impositiva 
IMPUESTOS 

A las ganancias. 

Régimen para retención solare di- 
videndos de acciones. 

RESOL. GRAL. 
N° 1.664 

Bs. As„ £6; 11; 74, 



V 



ISTO Y CONSIDERANDO: 
Que la ley de impuesto a ias ganan- 
cias dispone en el tercer párrafo de 
su artículo 98 que cuando se pa- 
guen dividendos a beneficiarios del 
exterior corresponderá efectuar una 
retención sobre los mismos con ca- 
rácter de pago único y definitivo. 
Que. en el cuarto párrafo del artícu- 
lo citado precedentemente se deter- 
mina que también se considerará be- 
neficiario del exterior a aquel que 
percibiendo sus ganancias en el país 
no acreditara residencia estable en 
el mismo. 

Que oportunamente esta Dirección 
General dictó la Resolución General 
N? 1.599, mediante la cual se esta- 
bleció la forma y plazo de ingreso 
de las retenciones con carácter de 
pago único y definitivo a beneficiarios 
del exterior. 

Que a tales efectos también es ne- 
cesario fijar las normas y requisi- 
tos que deben cumplimentar los res- 
ponsables para acreditar su residen- 
cia en el país. 

Que asimismo se ha previsto el pro- 
cedimiento a adoptar por los respon- 
sables para el ingreso de las reten- 



!• — Las personas y entidades radi- 
cadas en el país que perciban dividen- 
dos gravados, a los efectos de evitar la 
retención de la tasa del veintinueve con 
cincuenta centesimos por ciento (29,50 
por ciento) que establece el tercer pá- 
rrafo del artículo 98 de la ley de im- 
puesto a las ganancias, deberán acredi- 
tar su residencia estable en el país ante 
la entidad emisora que abone directa- 
mente sus rentas o, en su caso, ante el 
agente pagador, en el momento que se 
presenten para su cobro, dentro del pla- 
no que se fije a estos efectos. 

3* — A los fines previstos en el articu- 
lo 19, ios beneficiarios deberán acredi- 
tar su identidad y domicilio real de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) Personas físicas. 
Argentinos nativos y naturaliaados. 

Mediante libreta de enrolamiento, libre- 
ta cívica o documento nacional de iden- 
tidad. 

Extranjeros; Mediante cédula de iden- 
tidad o documento nacional de identidad 
y certificado de domicilio extendido por 
la autoridad policial competente. 

b) Entidades. 

Se exhibirá copia autenticada del res- 
pectivo contrato de constitución actuali- 
zado, declaración jurada del domicilio 
fiaeal de la entidad y poder pertinente 
de la persona autorizada para el cobro, 
la que a su vea deberá identificarse en 
1* forma indiada en el apartado precé- 
dante. 

Los interesados podran presentarse por 
medio de apoderados, los que deberán 
justificar su personería con poder gene- 
ral o especial extendido por escritura pú- 
blica, o con una carta poder, en donde 
consten; lugar y fecha de su otorgamien- 
to, nombre y apellido o denominación 
del poderdante y del apoderado, domici- 
lios reales de los mismos, documentos 
oficiales que Tos identifiquen cuando fue- 
ren pertinentes (libreta de enrolamiento, 
libreta cívica, documento nacional de 
identidad o cédula de identidad 
designación del ente a quien va 
dirigido el poder y, en el caso de la 
carta poder, firma del autorizante cer- 
tificada jK>r escribano público, institu- 
ción bancaria. autoridad judicial o poli- 
cial. Los apoderados deberán identifi- 
carse ante la entidad o agente pagador 
en las condiciones previstas en el inciso 
a) y exhibir a los mismos la documen- 
tación jusfcificatoria de la identidad y 
domicilio del poderdante. 

Asimismo los beneficiarios — personas 
físicas o entidades — deberán formular 
ante la entidad emisora o agente pa- 
gador una declaración jurada en la que 
manifiesten que el domicilio acreditado 
constituye su residencia estable, y con- 
signen el número de inscripción en el 
Impuesto a las ganancias o, en su defec- 
to, su condición de no inscriptos. 

En los certificados de domicilio debe- 
rá dejarse constancia que se extienden 
a efectos de ser presentados ante la Di- 
rección General Impositiva. 

La entidad emisora o agente pagador 
tomará debida nota de los datos preci- 
tados registrando ei monto de los valo- 
res presentados ai cobro y el importe ú?. 
la nota gravada de cada beneficiario. 
Asimismo deberán conservar en su po- 
der ios certificados de domicilio y la de- 
claración jurada referente a la residen- 
cia estable de los responsables. 

3* — Los emisores que utilicen para «1 
pago de los dividendos los servicios de 
agentes pagadores en el país, estarán 
obligados a declarar ante esta Dirección 
General los importes entregados a di- 
chos agentes dentro de los quince (15) 
días hábiles de la fecha "en que los fon- 
dos fueron puestos a disposición de k>& 
mismos. 

Esta norma no excluye la responsabi- 
lidad de los emisores por el incumpli- 
miento por oarte de las agentes paga- 
dores, de las obligaciones que fes impo- 
ne esta resolución. 

4* — Las entidades comprendidas en 
los incisos a), b) y d¡ 'riel artículo 1P 
del Decreto-Ley N? 18,081 69 (bancos co- 
merciales, bancos de inversión y comna- 
ñías financieras), que cobren dividendos 
de acciones depositadas en los mismos 
o dividendos correspondentes a cuporves 
de acciones que les fueron entregados 
para su cobro, serán responsables por 



la confección —conforme ^on los data 
suministrados por los titulares— de la» 
detalles que presenten a los emisores « 
agentes pagadores con arreglo a lo estfc 
pulado en los artículos anteriores. 

5? — Los emisores o agentes pagador** 
dentro de los noventa (9(0 días corr* 
dos siguientes de vencido ai plazo de di* 
il < "■ ■'> i o- ■>, &■* establezca, deberán pro* 
sentar a esta Dirección Gíneral las im 
formaciones que ae requieran en el fot» 
mulario N? 188. 

En dioho formulario deberán incluirá! 
los beneficiarios que percibieron dividen- 
dos por intermedio de las entidades com- 
prendidas en los incisos a) b) y d) dei 
artículo 16 del Decreto-Ley N? 18.061 1« 
(bancos comerciales, bancos de inversión 
y compañías financieras), conforme coa 
el detalle suministrado por éstas. Lo» 
emisores o agentes pagadores conservará» 
en su poder el mencionado detalle. 

As 'mismo en ej formulario menciona- 
do los emisores o asentes pagadores in- 
dicarán la parte total de los dividendoi 
puestos a d «posición de los accionstaa. 
que respondan a beneficios impositivo! 
de la sociedad. 

6* -— Las entidades emisoras o agen- 
tes pagadores que abonen dividendoi 
gravados --incluidos en especie o en ac- 
ciones liberadas— que sufran la reten- 
ción del veintinueve con cincuenta pot 
ciento (2&.5Q ojo) por revertir el carác- 
ter de saldos impagos contemplados en 
el artículo 6S de la Ley de Impuesto • 
las Ganancias, procederán también a in- 
dividualizar en la forma precedentemen- 
te dispuesta a los beneficiarios que a§ 
presenten para su cobro, en el formu-arU 
N? 187. 

Este formulario deberá incluir todo* 
los pagos por dividendos de este tipo re- 
alizados durante el año calendario, y st 
presentará a esta D'reccíón General iias»- 
ta el 31 de marzo del año siguiente. 

Asimismo en ei plazo señalado en ai 
párrafo anterior deberán pr mentar ei 
formulario N* 191 en el que se detallar! 
los dividendos sujetos a la retención dd 
29,50 ojo pagados a beneficiarios dei ex- 
terior, a entidades comprendidas en i tu 
incisos a), b) y d) de¡ Decreto-Ley nú- 
mero 18.061)09 (bancos comerciales, ban- 
cos de inversión y compañías financie- 
ras), correspondientes a personas o en- 
tidades radicadas en el exterior, y par- 
te del saldo impago de los dividendo» 
gravados puestos a disposición correspon- 
diente a personas o entidades radicada* 
en el exterior. 

7» — Los emisores o agentes pagado- 
res de dividendos de acciones efectuará» 
la retención del veintinueve con cincuen- 
ta centesimos por ciento (29,50 o(ok e» 
la forma que se señala a continuación! 

a) Sobre los dividendos pagados a be- 
neficiarios del exterior o a perso- 
nas físicas o de existencia ideal qu# 
no acreditaren su residencia establ* 
en el país; 

b) Sobre los dividendos pagados, a í*r 
entidades comprendidas en los in- 
cisos a), b> y d> del artículo 16 d¿ 
Decreto-Ley 18.061J69 (bancos co- 
merciales, bancos de inversión i 
compañías financieras), correspon- 
dentes a pei-sónas o entidades radi- 
cadas en el exterior o que no acre- 
ditaren su residencia estable en al 
país; 

O Sobre el saldo impago de los divi- 
dendos gravados puestos a disp^sí. 
ción a que- se refiere el articulo. 65 
segundo párrafo de la ley, dentr# 
de los plazos que fije e: Poder Eje-" 
cutívo. 
8* — Sin perjuicio de las retenciones 
previstas en el artículo anterior, cuanda 
se paguen a dichos beneficiarios, divi- 
dendos originados en ganancias exentu 
o desgravadas, corresponderá que los emi- 
sores o agentes pagadores retengan «I 
cuarenta y cinco por ciento (45 oo) .so- 
bre tales conceptos. No obstante los be- 
neficiarios podrán exceptuarse d<* tal re- 
tención, si prueban ante esla Dirección 
General que dichos dividendos no pro- 
ducirán transferencia ,de ingresos a fis- 
cos extranjeros. 

Las retenciones establecidas en el ar- 
tículo anterior y en el presente .se in- 
crementarán en un veinte por cien r o <i0 
por rento) cuando respondan a dividen- 
dos imputables al año fiscal 1974. 

9* — Los emisores o agentes pagado- 
res ingresarán el impuesto retenido den- 
tro de los quince (15) días hábiles con- 
tados a partir del momento de pago. <vi- 
lizando a tal fin la boleta de depú^i-o 
P. IB excepto par a el caso de retencio- 
nes sobre saldo impago, en que ut ! tiza- 
ren el F. l|B consignado en el rubro 
"otros" el concepto "reterc 1 ón sobre 
saldo impago de dividendo 1 '. 

10. — En los casos que ex:sta imposi- 
bilidad de retener los ingresas de las re- 
tenciones estarán a cargo de la entidad 
pagadora, sn perjuic'o d? su derecho pa- 
ra ex'rá- el reintegro por parte de los 
beneficiarios. 

11. — Acorde con el artículo 104 de la 
Ley de Impuesto a las Grnanc'^ 1* 
presente resolución 'rige pava ios dividen- 
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dos puestos a disprsVón correspondien- 
tes a utilidades de ejsrc cios cerrados a 
partir del 1? de enero de 1S74, inc'.us'.ve, 
no estando sujetas a su régimen los divi- 
dendos integrrd^s cen utilidades corres- 
pond entes a eideros anteriores, para 
los cuales serán de aol cación las dispo- 
sic'ones de ]a R-eolución General núme- 
ro 1.451 (R). A ta es efectos, se consi- 
derará, sin adm : tir?e prueba en contra- 
rio, que los divid^nd^s que se pongan a j 
tíispus con con pnK f evioridi.-.d al c'erre | 
del primer ej:rc c'o terninr do en 1974, ! 
est-ín intngrd-s en pr'mer término por 
utilidades snjítas al impuesto a las Ma- 
ñaneas. 

12, — En todos l^s casos contemplados 
en esta re¿olrc'ón Jas entidades em : so- 
ras v agentes p^-cHres *T je abonen di- 
videndos alarán en ta' ñ cto al rcc.on's- 
ta una co:?stat;c a intíicindo la parte 
de l"s m'sroos int-'-grr.da por beneficios 
imp:s't'vos de la s'Odad. 

1?. — Acuérd; se pHzo e-pocial hasta 
el 31 de marzo d^ 197\ para que los 
responsab'es oro í en ten a esta. DVrv^c'ón 
General las dec ar?c'"nes juradas a que 
se refieren los art'cul^s 3'- y E^ de -esta 
Resolución G'^^ra'. 

Avim smo de" tro d° dicho plr:o los 
responsables presentarán una d?=!ar-a- 
ción jurada resuman en e' formulario 
N? l r l|\ ccns^nancH Ioí importas pa- 
gados ñor d v'dendos durante el año ca- 
lendario anterior sn v con ret«ne ! ón de 
inrv'ostos (benef "i-^'ios rad'cdos en ei 
exterior y saldo imptfn y d^más datos; 
pertinentes. 

14. — Registre e, publfouese. cié" a- ln . 
Dir:t.' en Niic or.cJ dfl Reg'.stro Ollcal*! 
y archívese. 

Jo é A. BaüotU, 

Dirección Grneral Imp«»'4^fva 

IMPUESTOS 

Impuesto al vnfor agregndo. 
Constancia tic inscripción. 

CIRCULAR 
N° 959 

Bs.As., 27J17J74. 

Aclárase que el requis'to de exhibición 
—por parte de! adqu rente o locatario— 
de la constancia de su inscripción en el 
Imvu^sío al Valor Agregado, requerido 
por el Artículo 4? de la Resolución Ge- 
neral N? 1.65» el. V. A.t. podrá también 
ser cumplimentado mediante la entrega 
por parte de aquél a¿ vendedor o loca- 
dor, da una declaración por nota sim- 
ple' en la que constará nombre y ape- 
llido o denominación del adquirente o 
locatario, domicilio, número de inscrip- 
ción en el gravamen, lugar y fecha, acla- 
ración del nombre y apeí ; do del fir- 
mante, Indicando número de documento 
de identidad y carácter que inviste (pro- 
pietario, presidente, gerente, apoderado, 
etc.), o asimismo mediante la entrega de 
una fotocopia ds la constancia de ins- 
cripción respectiva. 

Regístrese, publíquese, dése a la Di- 
rección Nacional del Registro Ofcal y 
archívese , 

Andrés Balfota, director general. 



X3, Los interesados deberán presentarse 
munidos de documentos de identidad. 

Informes y Prospectos: En los lugares 
de exhibición en el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, (Esmerada N° 660) y 
en el Comando de Arsenales (Avda. Pte. 
F. Alcorta N» 3.351). 

e. 2J12 N* 9.736 V. 19¡ 12,74 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 



BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El Banco Central de la República Ar , 
eentina, cita y emplaza por 5 (cinco) días 
hálales bancarios a partir de la última I 
publicación a la señora JAIQUE R. ¡ 
BORTNIK de ERENER, para que com- 
parezca a tomar vista de las respectivas: 
actuaciones sumariales —Sumario N« 236, ! 
Expte. N° 100.187|74— que se le sustan- 
cian de acuerdo al articulo 8 9 de la men- 
cionada ley, con sujeción a lo dispuesto 
por el articulo 20 de la misma disposi- 
ción legal' y conteste traslado, ofreciendo 
defensa y pruebas en los términos de di- 
cha l?y, bajo apercibimiento de proseguir 
en re be" día el sumario respectivo. — Fu- 
migúese por cinco días. 

e. 29¡11 N? 9.659 v. 5¡12;74 



MINISTERIO 

DE BIENESTAR SOCIAL 



BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El Banco Central de la República Ar- 
gentina, c/.ta y emplaza por 5 (cinco) días 
hábiles bancarios a partir de la última 
publicación a SOUTH AMERICAN ELEC- 
TRIC CO. S.A.I.C.F.I. y A. y a los 
señores RAÚL ALBERTO BERAMENDl 
FERRFIRO, HÉCTOR D. MORALES. 
RAMÓN L. PEREIRA y JUAN S. 
BRANCA, a eitos tres últimos ai solo 
efecto de lo oreceptuado en el artícu o 2*, 
inc. d), último párrafo de la Ley nú- 
mero !9.3~9 para que comparezcan a to- 
mar vista de las respectivas actuaciones 
sumaríales — áumario N<? 255, Expte. nú- 
mero 14.465172—, que se le sustancian de 
acuerdo al artículo 8^ de la mencionada 
ley, con sujeción a lo dispuesto por el 
artículo 20 de la interna disposición legal 
y contesten traslado, ofreciendo defensa 
v pruebas en los términos de dicha ley, 
bajo apercibimiento di proseguir en re- 
beldía el sumario respectivo. — Publí- 
qnese por cinco día?. 

e. 29¡11 N» 8.660 v. 5¡12¡74 



AVISOS OFICIALES 



ANTERIORES 



MINISTERIO DE DEFENSA 



COMANDO DE ARSENALES 

POR INTERMEDIO BEL BANCO 

DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

Réntate Oficial sin Base 
Vehículos: Automóviles Cbevr©let)71, 
Dodge¡71, Ford Falcon|68-, camionetas: 
Fiat|70, Citroen¡69 y Rastrojeroj69; ca- 
miones International y Ford; ómnibus 
M. Benz|54; jeep IKAJ57 a 59; ambulan- 
cia Chevrolet|53; acoplados. 

Materiales Varios: Maquinarias, coci- 
nas rodantes, cubiertas, repuestos, acce- 
sorios, herramientas. 

Remate: El día 17 de diciembre de 
1974, a las 17 horas en* el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda nú- 
mero 660. 

Exhibición: Batallón Depósito de Ar- 
senales 601 "Domingo Viejobueno'' (km, 
10 5 del Camino General Belgrano - Ber- 
nal *> provincia de Buenos Aires); Bata- 
llón de Arsenales 601 "Esteban de Lúea" 
<Avda. Rolón y Las Malvinas - Boulog- 
ne) todos los días inclusive sábados, 
demingos y feriados, desde el 8 de di- 
ciembre de 1974, en el horario ** -tas * 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARflENTOÍA 

AGENTE FINANCIERO 
DEL ESTADO NACIONAL 
Han dejado de tener provisoriamente 
efectos legales los títulos del empréstito 
"Bonos Nacionales para Obras Públicas - 
Fondo Nacional de Inversiones - :4^ Se- 
rie M de ?*n 1.000 números 314.132(144, con 
cupón N?3y siguientes, adheridos. 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1974. 
1 345 — e. 28Í11 N? 99.602 V. 29]H174 
e. 2J13 N9 99.602 V. 31112-74 
Nota. Se publica nuevamente en razón de 

Haberse omitido en las ediciones 

del 1410 al llirJ74. 



DIRECCIÓN GENERAL 
IMPOSITIVA 

La Dirección General Impositiva no. 
tinca al señor SAMUEL (iARBER. li- 
breta de enrolamiento N? 4.114.932, con 
domicilio desconocido, no inscripto en el 
impuesto a los Réditos, que con fecha 
21 de noviembre de 1974 procedió a de 
terminar de oficio sus obligaciones im- 
positivas por los impuestos » los Réditos 
y de Emergencia por el año 1968. — Por 
las resoluciones dictadas se le intima 
para que dentro de los quince (15) días 
hábiles ingrese las sumas de o .ncuenta y 
tres mil trescientos pesos <$ 53.300.—), 
por el impuesto a los Réditos más *os re- 
cargos de setenta y un mil cuatrocientos 
veintidós pesos <$ 71.422.—), y multa de 
cincuenta y tres mil trescientos pesos 
($ 53.300.—), y por el impuesto de Emer. 
gencia tres mil seiscientos noventa y seis 
pesos (% 3.696.—) más los recargos de 
cuatro mil novecientos cincuenta y dos 
pesos con sesenta y cjuatro ctvos. (pesos 
4.962,64) y multa de ires mil seiscientos 
noventa y seis pesos ($ 3.686.— X — Las 
copias de dichas resoluciones se hallan 
a su disposición en la Sección Pisca li- 
sación Interna N* 7 — Apolinar» Fi- 
gueroa N* 254, 3er. piso, Capital Federal. 

ev27|ll W §.550 V.3I12J74 
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Subsecretaría de Seguridad Social 

DEPARTAMENTO 
DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO LEY 9.688 

Cita por el término de diez (10) días a 
las personas que tengan derecho a per- 
cibir la indemnización de la Ley 9.688 
—de acuerdo a la nómina que se detalla— 
d\r:girse a H. Yrigoyen 1447, Buenos Ai- 
res 

AGUILERA, Juan Carlos 
ALEGRE, Juan Canelo 
ALMEIDA, Quintín 
ARRIÓLA, Ángel 
AVALOS, Hortencio 
BARRIENTOS, Ángel 
BARRIENTOS, Custodio Caliste * 
BELLON, Juan Carlos 
BELTRAME, Osear Antonio 
BEKDAYAN, Carlos Jacobo 
BERNARDELLI, Carlos 
CAMERANESSI, Celestino 
CAMPU, Laureano 
CARPIÓ, Reynaldo Máximo 
CARRASCO, Terceros Valentín 
CENTURIÓN, Aníbal 
DÍAZ, Máximo 
DÍAZ, Silverio 

ENRIQUEZ, Antonio Santos 
FEBRE, Pa*ulino 
FERNANDEZ, César Lorenzo 
FERNANDEZ, Olegario Benito 
GASTALDI, Eduardo 
GUMELLI, Eduardo 
GUMELLI, José Alberto 
HEREDIA, Leopoldo Simión 
JUÁREZ, Aldo Fausto 
LEMOS, Gladys 
IBANO, Germán José 
MANTICA, Emilio Raúl 
MIGUEZ, Silvia Ménica 
MONTECINO, Abelardo 
MONTERO, Victorino 
MONTES, Federico Darío 
OCAMPO, Osear Benedicto 
ORELLANA, Pedro. Pablo 
OYARZUN VILLEGAS, José Delfín 
PAJÓN, Margarita del .Rosario 
PALLERIS, Luis Osear 
PEREYRA, Rubén Enrique 
PÉREZ, Osvaldo 
PETERTOMCO, Eduardo * 

RlCHETTA, Osear José 
ROCHA LARZABAL, Juan Antonio 
ROMERO, Pascual 
SCHWERDT, Jorge Clemente 
SOLARI, Armando 
SOLERA NAZARENO, Agapito 
SOSA, Roberto 
VALDEZ, Romano Luis 
VAIROLATTI, Luis Andrés 
VÁZQUEZ, José Basilio 
VILLAREAL, Pedro Modesto 
ZAHN, Rodolfo Luis 
FAGNANO, Reynaldo Ramón 

e. 21|11 N? 9.251 V-4¡12¡74 

PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
J)E LA NACIÓN 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
JUDICIALES Y NOTARIALES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 
CDE. Exp. N» 3.091(74 
De acuerdo con lo dispuesto por el ar- 
tículo 23 del Decreto-Ley 6.848 163, Ley 
16.478, se hace saber a los interesados 
que serán destruidos ios expedientes ju- 
diciales correspondiente^ al Juzgado Na- 
cional de la Justicia e Trabajo N? 17 
a cargo del Dr. Cecilio Sanabria, ini- 
ciados entre los años 1955 a 1963. Las 
partes interesadas en la conservación de 
alguno de ellos podrán requerirlo por es- 
crito ante la Secretaría de Superinten- 
dencia de la Corte Suprema de Justicia, 
antes del vencimiento de los 30 días de 
esta publicación, debiendo justificar en 
dicho acto el interés legítimo que les 
asista. 

6.2J12 N? 9.734 v.4jl2|74 

CORTE SUPREMA f>E JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
JUDICIALES Y NOTARIALES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 
CDE, Ex*. JW 2.999174 
De acuerdo con lo dispuesto per el ar- 
tículo 29 del Deerto-Ley W I.649K3, Ley 
10.478, se hace saber a los interesados que 
aeran destruidos las expedientes aúnete- 



les correspondientes al Juagado Nacional 
de la Justicia del Trabajo N» i, a carga 
de la Dra, Guillermina del Campo, i«l- 
ciados entre los anos 1951 a 18*3. Las 
partes interesadas en -a conservación de 
alguno de ellos podrán requerirlo por es- 
crito ante la Secretaría de Superinten- 
dencia de la Corte Suprema de Justi- 
cia, antes del vencimiento de los treinta 
días de esta publicación^ debiendo jus- 
tificar en dicho aeto «1 interés legítimo 
que les asista. 

e.2|12 N» 9.735 v.4|12t7« 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Expediente N* 4L812 

Llámase a Licitación Pública N* 208 — 
"Casillas Rodantes". 

Apertura: 20 de diciembre de 1974. — 
Hora: 10,00 (dies). 

Retiro de Pliegos: En la División Lici- 
taciones, Av. del Libertador 8250, 3? piso, 
Cap. Federal, de lunes a viernes hábiles, 
en el horario de 9,30 a 12 horas, sin cargo. 
é.3112 m 9.745 V.12J12|74 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

ÁREA ECONOMÍA 

Expediente N* 41.834 

Llámase a Licitación Pública N* 21 5,. 
Construcción e Instalación de un Sistema 
de- Transvasamiento. 

Apertura: 20 de diciembre de 1974 — 
Hora: 10,30 (Diez treinta). 

Retiro de Pliegos: En la División Lici- 
taciones, Av. del Libertador 8250, 3* piso, 
Cap. Federal, de lunes a viernes hábiles, 
en él horario de 9,30 a 12 horas, sin cargo. 
e.3J12 N* 9.775 V.12f32|74 



Secretaría Técnica 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Balearce 50, Planta baja. Capitel. 
T. E. 46-9841, Int. 482-487 
Licitación Pública N* 28 

Llámase a licitación pública para el día 
13 de diciembre de 1974, a las 15,20 ho- 
ras, a efectos de contratar un (servicio de 
limpieza por ei período comprendido en- 
tre el l q de enero al 31 de diciembre de 
1975, en el Departamento Gráfico, C&m-' 
pichuelo 553, Cap. 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones se encuentra a disposición de 
les interesados en el Departamento Su- 
ministros, donde tendrá lugar el acto de 
apertura de propuestas. 

e.3|l2 N? 9.790 T.4J32Í74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS! 

Balearce 78, ptsnta baja. 

Capital Federal. T. E.: 46-9841 Int, 463 

Licitación Pública N* 512 

Llámase a Licitación Pública país el 
di a 13 de diciembre de 1974, a las 15 he 
i as, a efectos de contratar la provisión 
de galletitas durante el primfr semestre 
de 1B75. 

El pliego de condiciones con *las espe- 
cificaciones se encuentra a dAeposíeíón 
de los interesados en el Departamento 
Suministros, donde tendrá lugar ei acto 
de apertura de propuestas. 

e.3|12 N« 9.791 v.4¡12|74 



MINISTERIO DEL INTERIOR 



POLICÍA FEDERAL 

Licitación Pública número 9J75. 

Fijase el día 9 de diciembre de I974 r 
a las 11 horas, para que tenga lugar en 
la Superintendencia de Administración, 
División Licitaciones, calle Rivadavia nú- 
mero 1330, piso l* t Capital Federal (don- 
de podrán solicitarse Informes y pneges 
licitaciones) en presencia de los interesa- 
dos que concurran, la apertura de las 
propuestas presentadas para la Licita- 
ción Pública N« 9|75 "para el servido de 
mantenimiento de los ascensores ubica, 
dos en el Departamento Central de Fe* 
ücía Federal, Marea» 1868, Capital 7a. 
dei al", durante el periodo eomortaanaa 
desde el l 9 de «ñero *1 81 de dHiltasasi 
de 1878. 

aSfU N* 8.74* v¿p88N 
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MINISTERIO DE DEFENSA [ 

, DIRECCIÓN GENERAL ' 
DE ADMINISTRACIÓN 

División Compras y Suministro» 
LiciUcióii PubUca N* «15*14 
á&^Llámase a Licitación Pública con e 1 
"objeto de adquirir artículos de vestir 
(trajes, camisas, zapatos, etc.). 

Los pliegos de condiciones deberán re- 
tU-arse en la División Compras y Sumi- 
nistros (Paseo Colón Nro. 255, piso 10*, 
oficina 1015 de esta Capital Federal), en 
el horario de 9 a 19 horas. 

Fecha de Apertura: 11|XII|74; 16 hs. 

e.3|12 N* 9.776 v.4|12¡74 

' DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 
FABRICA MILITAR 
RIO TERCERO 
Río Tercero (Pela, de Córdoba). 
Llámase a Licitación Publica N" 1524J74, 
para el día 19 de diciembre de 1974, a las 
12 horas, por la provisión de; Cuatro au- 
toelevadores capacidad 3.000 kgs. a 610 
Aicu aprox. de talón horquilla. 

Por. pliego" de condiciones, dirigirse a 
asta Fábrica Militar o a la Dirección Ge- 
aerái de Fabricaciones Militares, Av. Ca- 
; £j>üdo 65, Buenos Aires. 
" Lugar de apertura: Fabrica Militar Río 
Tercero. 
' Valor del pliego: $ 20,00. 

e.3[12 N* 9.747 V.12(12[74 



DIRECCIÓN GENERAI, 

DE FABRICACIONES flOLHrABaS 

DIRECCIÓN DE- PRODUCCIÓN 

Departamento Abasieehníe"** 

División Oompras 

Av. CaWWo 65, Buenos Aires, 

X.E. 7TS-8091 Int* 178-172 
Llámase á Licitación Pública . N* 97'W, 
para el día 27 de diciembre de 1974, a la» 
10 horas, por la provisión de: "Mercurio 
metálico Bicarbonato de sodio, Centrali- 
ta I Carbonato de amonio, difeniíamma, 
grafito, goma arábiga -en terrones;. Re- 
sorcina y sulfato de potasio". 

Por pliegos de condiciones dirigirse a 
esta Dirección General (División Com- 
pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires pi- 
so 1?, oficina 148, lugar donde se realiza- 
rá la apertura de la citada licitación. 
Valor del pliego: $ 30. — El Director 

GenerSU ' - e.Sltf W 9.781 Y-4I121T4 



GOMANDO DE INGENIEROS 

Uoítectóo rébüca NT 46(74 
Apertura: 17 de diciembre de 1974. 
Hora: 9,80, lugar: Asopardo 250, 10 piso, 
Capital (Sala de Licitaciones). Destino: 
Hospitales de Guarniciones Militares, Pa- 
raná, Curuzú Cuatia, Córdoba, Mendoza, 
Tucumáu, Bahía Blanca. 

.Objeto; Provisión y puesta en servicio 
de seis (6) equipos electrógenos. Precio 
del Legajo: $ 100. Garantía de oferta: 
1 o [ o monto presupuesto oficial. 

Presupuesto oficial: $ 600.000. V*¿nta 
de» Legajo: Lunes a viernes de 9 a 11 
horas, en el Comando de Ingenieros y en 
Ijs juzgados Federales de Corrientes y. 
Mendoza. 

Informes: División Contrataciones, 10 
piso de 9 á 12 horas, exc Visivamente y 
en los Juagados Federales de Corrientes 
y Mendosa. 

e.3112-N? 9.750-V.9J12174 



Seciwtarfa lie Itmnoi Natura** " 
y Ambiente 'Humano 

■ v^ 

DIRECCIÓN GENERAL " 

DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administra- 
ción, Compras, de la Secretaria de Es- 

tado de Recursos Naturales y Ambient* 

Precio i Humano, llama a Licitaron Pública nú 



DIRECCIÓN GENERAL 
v DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 
RIO TERCERO 

Río Tercero (Pcia.de Córdoba). W „ UM - -. --. 

Llámase a Licitación Publica N? 1523[74.¡ Jlj D H eKO * $ 30. — El Director General, 
para el día 19 de diciembre del974, a las h o • ei siia-N» 9.782-V.12112J74 

■u¡» tinroc nr\r '\a rvrmriniÁrí Hp! TTna SflTÍa 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
DIVISIÓN COMPRAS 
Av. Cabildo 65 - Buenos Aires 
T. E. 778-809Ü Int. 178-172 
Llámase a Licitación Pública N* 96¡74 
para el día 28 de diciembre de 1974 a las 
10 horas, por la provisión de: "11 Tn. de 
' Pentaeritrítol y 65 Tn. de Carbonato de 

Sodio". ,,,,.„ 

Por pliegos de condiciones dirigirse a 
esta Dirección General (División Com- 
pras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires, piso 
1* oficina 148, lugar donde se realizará 
l a apertura de la citada licitación. Valor 



13 horas, por la provisióii de: Una grúa 
¡hidráulica autopropulsada, capacidad íza- 
je 8 tos. giro de pluma 360" continuos. 

•Por pliego de condiciones, dirigirse a 
esta Fábrica Militar Río Tercero o a la 
Dirección General de Fabricaciones Mi- 
litares, Av. Cabildo 65, Buenos Aires. 

Lugar de apertura: Fábrica Militar Rio 
Tercero. 

Valor del pliego: $ 20,00. 

e.3112 N? 9.748. V.12¡12¡74 



INSTITUTO DE AYUDA 
FINANCIERA PARA PAGO 
DE RETIROS -Y PENSIONES 



Comando General de la Armada 

PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA 

Expediente D-17519-c V.-74 

Llámase a Licitación Pública número 
379(74 cuya fecha y lugar de apertura se 
fija para el día 19 de diciembre de 1974 
a las 11 horas en la División Contratacio- 
nes — Paseo Colón 533 — 9? piso — Ca- 
pital Federal, para la adquisición de 
pick-ups y jeeps. Lugar de retiro de plie- 
gos: División Contrataciones, de 8,30 a 
13,30 horas. — Jorge Osear Contrcras, 
Oficial Auxiliar (II). 

C3112-N9 9.801 V.HU2J74 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
División Compras, Av. CabÜd/» 65 
Buenos Aires, T. E. 772-8091, 
Int. 178-17B 
Se comunica que esta Dirección Gene- 
ral ha resuelto adelantar la fecha de 
apertura de la Licitación Publica N? 91 1 
74 por.Azufre Refinado para el día 17 de 
diciembre de 1974 a las 11 horas. 

Por pliego de condiciones dirigirse a 
esta Dirección General (División Com- 
pras), Av. Cabildo 65, 1er. piso, oficina 



MILITARES 

■ ^TS? ^^^-^k^hÍ^T,, 6 ^ l4riug I ar*do^de:'6e réáüzaVá'la apertura 
para el día 12 de diciembre de 1974, i a, las J«W u sy líeitaci 6n. Valor del pliego: 
11.30 horas, para la compra de resmas de i at ia C1W *«» * *» _. 



.-¿¿papel. 

■'*Sr informefe y pliegos: Compras y Sumi- 
nistros, Ccrrito 572,-6? piso, oficina 604, 
de 3 a 12 horas. 

e.3112 N$ 9.777 v.4[12¡74 



£30. — El Director General. 

e.3tl2-N* 9. 783-v. 1^12/74 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
División Compras, Av. Cabüdo 65 
Buenos Aires, T. E. 773-8091 
Int. 178-173 
Llámase a licitación pública para el 



INSTITUTO DE AYUDA i 

FINANCIERA PARA PAGO ! 

DE RETIROS Y PENSIONES ' 

MILITARES 

Llámase a Licitación Pública N? 5j74,| . JLJinui(H>c „ „„ r r — - - 

para el día 12 de diciembre de 1974, a las ¿ía 26 de diciembre de 1974 a las 10 ho 
li horas, para la compra de formularios < ras, por la provisión de: "Horno de tra- 
«ontinuos. ""* ' . } taaniento térmico". 

Informes y pliegos:- Compras y Sumí- ¡ p r püegos - de condiciones dirigirse a 

lustros Cerrito 572, 6? piso, oficina 604. ! esta Dirección General (División Com- 

de 3 a' 12 horas. i pras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires piso 

e 3¡i2 N? 9778 v.4¡12|74 ! i?, oficina 148, lugar donde se realizará 

- - | la apertura de la citada licitación. Valor 

del pliego: $ 30: — El Director General 



PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Expié. 8.571, JN9 N* 362)74 
Llámase a Licitación Púbiica N* 378J74, 
cuya fecha y lugar de apertura se fija 
para el dia 19 de diciembre de 1974, -a< 
las 10 horas, en la División Contrata- 
ciones, Paseo Colón 533, 9? piso, Capital 
Federal, para la adquisición de: a) Lan- 
chas tipo patrullera fluvial de 10,20 a 
12 m, de eslora, motores diesel o nafta; 

b) Lanchas tipo patrullera fluvial de 
6 a 8,60 m. de eslora, motor a nafta: 

c) Motores fuera de borda de 25 HP; d) 
Motores fuera de borda de 35 a 40 HP. 

Lugar de retiro de pliegos: División 
Contrataciones, de 8,30 a 13,30 horas. 

e. 3¡12 Ni 9.802 V. 11|12¡74 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA 

Llamase a Licitación Pública, para la 
contratación del servicio de lavado y 
planchado de prendas durante el año 
1975. _ La apertura de las propuestas 
se realizará el dia 11 de diciembre de 
1974, a las 15 horas, en la Gerencia De- 
partamental de Administración, División 
Compras, Bartolomé Mitre 326, 3er. piso, 
local 310. Capital Federal, — Retiro' de 
pliegos, consultas y entrega de las pro- 
puestas en la misma. — Valor del plie- 
go: » 10.—. 

e. 3|12 N? 9.751 V. 4112174 



DIRECCIÓN GENERAL ¡ 
DE FABRICACIONES MILITARES ; 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ¡ 

Departamento Abastecimiento ¡ 
División Compras 

Av. Cabildo 65, Buenos Aire», .} 

T.E. 772-8091 int. 178-172 j 

Llámase a Licitación Pública N' 9f74 ( ; 



e.3}12-N? 9.784-v.4|12'74 



FABRICA MILITAR 
FRAY LUIS BELTRAN 

Fray Luis Beltrán, Pela, Santa- Fe 
T. E. 55-2511, Rosario 

- t ... - ^ nrrA . . Llámase a Licitación Pública N? 1|75, . 

para el día 27 de diciembre de 1974, a las el díft 3 de enero de 197 5 ) a las 10 

11 horas, por la provisión de un equipo ¿ oras pov la provisión de: Ejes para ro- 
para pintado. 'Un equipo completo para . ¿ am iéntos y cajas de ejes para bogies de 
desengrase, limpieáa y secado de piezas y f Crrocar ril. 
un equipo completo para decapado, de-j Por pliegos de condiciones: Dirigirse a" 



•engrasado, lavado y secado 

Por pliegos de condiciones dirigirse a 
esta Dirección General Avda. Cabildo 65; 
Buenos Aires, piso 1?, oficina 148, lugar 
donde se realizará la apertura.de la ci- 
"tíÉ> tada licitación. ■ 

^ " valor del pliego: $ 30. — El Director 
General. 

e.3jl2 N* 9.779 v.4|12¡74 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
División Compras ( 

Avi. Cabildo 65, Buenos Aires, 

Llámase a' Licitación Pública N* 98174, 
para el día 26 de diciembre de 1974, a las 
11 horas, por la provisión de 4.576 ruedas 
enterizas laminadas y 2.288 ejes de ace- 

Por pliegos, de condiciones dirigirse a 
esta Dirección, General (División Com- 
pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires, pi- 
-1& bo l 9 , oficina 148, lugar donde se realiza- 
rá la apertura de la citada licitación. 
Valor del pliego: $ 30. — El Director 

General, ' .»,,„',„.. 

e.3jl2 N« 9.760 V.12J12Í74 



Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" o 
a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, División Compras, Avda. Ca- 
bildo 65, Buenos Aires. • 

Lugar de apertura : Fábrica MuitaT 
"Fray Luis Beltrán". Valor del • pliego: 
$ 100 (cien). 

e.3|12-N? 9. 785-V. 12[12174 



DIRECCIÓN GENERAL 
EVIPOSITIVA 

Expediente N* 251.435J74 

Llámase a Licitación Pública N? 58, 
para lograr la provisión de cubiertas, 
cámaras y baterías para automóviles, 
afectados al uso de esta Dirección Ge- 
neral, Ejercicio 1975. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará el día 9 de diciembre de 1974, a 
las 14 horas. 

Para retirar pliegos de condiciones y 
presentar propuestas, dirigirse a Sección 
Compras y Suministros, Paraná 145, pi- 
so 3?, Buenos Aires, 

e. 3(12 N» 9.752 V. 4|12|74 



mero 171(74, para el día 9¡12¡74, a las 16 
horas para la adquisición de "250 caja» 
de papel fotográfico de 100 hojas cada 
una grado 2 medida 240 x 300 m'lime- 
tros; etc.", cuyos pliego de bases y con- 
diciones detallado se encuentran a dis- 
posición de los interesados en la Ofici- 
na de Compras, sito en la calle 2b da 
Mayo 459, P. B. Capital Federal, den- 
tro del horario de 13 a 18 horas. 

e. 3|12 N» 9.755 V. 4¡13il4 

DraECCION GENERAL 
DK AOMINISTRACION 

La Dirección Genera! de Administra- 
ción Compras, de la Secretaría de Es- 
tado de Recursos Naturales y Ambient» 
Humano, llama a Licitación Pública nu- 
mero 172¡74, para el día 9112(74, a las 1T 
horas, para la adquisición de "Quine* 
Estanterías Metálicas-, de 3 mts. de alto, 
6 40 mts. aprox. de largo y 0,40 mts. d« 
profund'dad aprox.", cuyo pliego de ba- 
ses y condiciones detallado se encuén- 
trala disposición de los interesados en* 
la oficina de Compras, sito en H culta 
25 de Mayo 459. P. B . Capital Federal, 
dentro del hora'río de 13 a 18 hora 5. 

e.3|12 N? 9.7a6 V. 4jl2 74 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Xa Direce'ón General de Administra- 
ción Compras, de la Secretaría rfe Bo- 
tado de Recursos Naturales y Ambient* 
Humano, llama a Licitación Pública iiu* 
mero 170, para el día 9Í12J74, a las 15 lio- 
ras para la adquisición de Dos gru- 
pos electrógenos, para coi-tente ai.er- 
Aada de 220¡380 V. trifásica'^ cuyo ohe- 
go de bases y condiciones detallado sí 
encuentran a .disposición de los interesa- 
dos en la Oficina de Compras, s¡to en 
ja calle 25 de Mayó 4C9, P. B., Capital 
Federal, dentro del horario de 13 a 18 

h0l ' aS ' e. 3¡12 N? 9.757 v. 4112114 

INSTITUTO NACIONAL 
DE CIENCIA Y 
TÉCNICA HIDRICAS 

CENTRO DE TECNOLOGÍA 

DEL AGUA 

Laboratorio de 

Hidráulica Aplicad» 

Licitación Pública N« 7J74 L.H.A. 
Llámase a Licitación Pública para é 
dia 11 de diciembre de 1974, a las U 
horas, para la adquisición de tiugla<W 
metálico. , M 

El pliego de condiciones con las cdpa 
cificaciotíes podrá ser retirado en: La- 
boratorio de Hidráulica Aplicada, Pabe- 
llón de Investigaciones, leí', piso, Sattoi 
Compras de 10 a 15 horas. Barrio Es- 
teban Echeverría, Empalme Ruta 205 
Ezeiza. lugar donde se llevará a cabo * 
acto de apertura. ,.,„_; 

e.3;i2 N* 9.794 v.4il2;7< 



Comando General del Ejército 

COMANDO DÉ INGENIEROS 
Licitación Pública N* 48174 

Apertura: 17 de diciembre de 1974 
Hora- 10.15, lugar: Azopardo 250, 10 pi- i 
so Capital (Sala de. Licitaciones). Desti- 
no- Grupo de Artillería 1 "General Iriar- 
te'VCiudadela (Fcia. Buenos Aires). Ob- 
jeto: Construcción de una torre tanque y 
obras complementarias. Precio del lega- 
jo: $ 100. Garantía de oferta: 1 o;o mon- 
to presupuesto, oficial. 

Presupuesto Oficial: $ 643.004,28. Ven- 
ta del Legajo: lunes í\ viernes de 9 a 11 
horas.' Informes: División Contratacio- 
nes 10 piso de 9 a 12 horas, exclusiva- 
mente . — Buenos Aires. 26 de noviembre 

de 1974. 

e .3il2-N<? 9. 749-v ; 9I12¡7A 



DIRECCIÓN GENERAL 
IMPOSITIVA 

Expediente N? 251.291J74 

Llámase a Licitación Pública N* 65, pa- 
ra lograr el servicio' de limpieza inte 
gra.1 de edificios, Ejercicio 1975. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará el día 19 de diciembre de 1974, a 
las 14 horas. 

Para retirar pliegos de condiciones y 
presentar propuestas, dirigirse a la Sec- 
ción Compras y Suministros, Paraná 1*5, 
piso 3?, Buenos Aires. 

e. 3' 12 N? 9.753 v. 12|12¡74 



INSTITUTO NACIONAL 
DE CIENCIA Y' 
TÉCNICA HIDRICAS 

CENTRO DE TECNOLOGÍA 

DEL AGUA ; 

Laboratorio de 

Hidráulica Aplicada 

Licitación Pública 8¡74 L.H.A. 
Llámase a Licitación Pública para el 
dia 11 de diciembre de 1974, a 'as li 
horas, para la adquisición de un electro- 
compresor transportable. 

El pliego dé condiciones con las es- 
pecificaciones podrá ser retirado en: La- 
boratorio de Hidráulica Aplicada, Pabe- 
llón de Investigaciones, ler, piso, Sector 
Compras, de 10 a 15 horas. Barrio Este- 
ban Echeverría, Empalme Ruta 205, 
Ezeiza. lugar donde se llevará a cabo 
el acto de apertura. 

e.3]12 N? 9.795 v.4¡12|74 



CAJA NACIONAL DE 
AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N? 12»-974. — Aper- 
tura: lHdic.|974 ; a las 16 hs. 

"Equipamiento de un laboratorio de 
Fotomecánica". ' ! ' • 

Pliego de condiciones y presentaaion 
de las ofertas:' División Licitaciones, Hi- 
pólito Ynigoyen 1770. 6to. piso. Capital 
Federal, cualquier día hábil de 12 a 
17.30 horas. 

e . 3|12 N? 9.754 V. 4112174 



Corporacion.de Empresas 
Nacionales 



GAS DEL ESTADO 

LiciUción Pública 

N? 9.135: Adq. accesorios de _ PVfl 
(abrazaderas y adaptadores). Apertura! 
12J12-74: 13 horas. Valor: ( 50. 

N? 9.136: Contr. serv. limpieza general 
edificios ubicados " en Magallanes 14CJ 
Lamadrid , 1398. Capital. Aperturas 
13¡12;74: 13 horas. Valor: $ 50. 

N? 9.137: Adq. hidroelevador montad* 
sobre camión para mantenimiento d« 
torre, iluminación hasta 15 m de altura 
Apertura: 3;i¡75: 10 horas. Valor: $ 58 

Adquirir documentación en Alsina 1170 

pso I 9 , of. 110, Capital, de 8 a 13 horaa 

e,3]12 N? 9.758 V.12¡12l74 
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aerolíneas argentinas 

L. Citación Pública N' l.'379>74 

Pichero metálico para carpetas colgan- 
tes de cuatro cajones, guardarropa (ta- 
quilla ) simple y doble, según- p'anos y 
especificaciones técnicas. 

Los p'iegos de condiciones podían con- 
sultarse -y ret'rarse sin cargo en Paseo 
Co!ón 185, 1er. piso, oficina 107. Capital, 
dentro del horario de 10 a 16 horas. 

Las ofertas se presentarán en la di- 
rección arriba indicada y la apertura de 
sobres se efectuará en la oficina 108 el 
día 11 de diciembre de 1974, a las 12 ' 
horas. | 

e.3|12'N? 9.792 v .4: 12,74 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
Licitación Pública N* 1.378 74 

Bolsa para correo interno a fabri- 
carse» en lona capota color azul, engo- 
mada con tela de soporte, con refuerzo 
de tela vínllica, provista con cierre de 
seguridad de h'erro con cadena y can- 
dado, impresa de ambos lados. 

Los pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse y retirarse sin cargo en Paseo 
Colón 185, 1er. piso, oficina 107. Capital, 
-dentro del horario de, 10 a 16 horas. 

Las ofertas se presentarán en la d 'rec- 
eten arriba indicada y la apertura de 
cobres se efectuará en la ofic'na 108 
el díi 11 de diciembre de 1974, a las 
31.30 horas. 

■■ " . 6.3U2 NO 9.793 y.4:'12i74 



tema de "ajusta alzado", los trabajos de 
reparación general en el edificio postal 
de la localidad de Junín (.Provincia de 
Mendoza). 

Las ofertas se recibirán en el Departa- 
mento Ingeni?ria y Mantenimiento, Co- 
rrientes 132, 4v piso, local 460, Buenos 
Aires, hasta la fecha y hora indicadas, 
donde se realizará la apertura. — Para 
adquirir los pliegos o realizar consultas 
concurrir a la Sección Registro Técnico, 
en la mencionada dirección, dentro del 
horario de 12 a 16 horas, pudiendo los 
interesados proceder en igual sentido en 
la Cabecera del Distrito 8? (Mendoza)¡ 

Presupuesto Oficial: pesos 110.000. — 
Valor del Pliego: pesos 50. — El Depar- 
tamento Ingeniería y Mantenimiento. 

e.3-12 N? 9.761 V.8J12 74 



Retiro de pliegos, oúmultas e informes: 
Departamento Compras y Contrataciones, 
Avda. Julio A, Roca N" 609, 7? piso Ca- 
pital, en cualquier día hábil de 13 a 19 
horas. 

e.3 12 -N* 9.766 v.4¡12[74 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Llámase a Licitac'ones Fúb'lcas para 
el día 19 de diciembre de 1974, a las 16 
hoyas: N ? 19|74. repuestos para contacto- 
res (valor del pMego: $ 21), y a las 16.15 
horas; N? 115)7*: amoladoras, remacha- 
dora neumática, torno, etcétera. 

Informes y pliegos en Avenida Roque 
S. Peña 1190, Capital Federal, de 14 a 
17 horas. 

, e.3J12 N? 9.796 v.l2¡12,74 



ENCOTEL 

Realizaciones del Plan Trienal 
Para la Reconstrucción y 
Liberación Nacional 

Llámase- a Licitación Pública N? 155 
X>IM|74, hasta el día 9 de enero de 1975, 
' a las 16 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
de "ajuste a^do" los trabajos de cons- 
trucción de una sala de motores, provi- 
sión e instalación de un grupo e'ectró- 
geno, provisión e instalación de table- 
ros eléctricos e interconexionado, en el 
edificio que ocupa la cabecera del Dis- 
trito 9?, San Juan (Provincia de San 
Juan). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento Ingeniería y Mantenimiento, 
Corrientes 132, 4? piso, local 460, Bue- 
nos Aires, hasta la fecha y hora indica- 
da, donde se realizará la apertura. Para 
adqu'rir los pliegos o realizar consultas, 
eoncurir a la Sección Registro Técnico, 
en la mencionada dirección, dentro del 
horario de 12 a 16, pudiendo los Intere- 
sados proceder en igual sentido en la 
cabecera del Distrito 9? San Juan. 

Presupuesto oficial: $ 765.000, 

Importe de garantía: $ 7.650. 

Valor del pliego: $ 100. 

e.3|12 N« 9.759 v.I6¡1274 



ENCOTEL 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA 

Y" ABASTECIMIENTO 

Realizaciones del Plan Trienal 

para la Reconstrucción 

y Liberación Nacional 
Llámase a Licitación Pública N? 156 
DIM|74, hasta el día 13 de diciembre de 
1974, a las 15 horas, para contratar bajo 
el régimen de la Ley 13.064 y por el sis- 
tema de "ajuste alzado", los trabajos de 
reparación general en la estructura, cie- 
lorrasos y cubierta de techos del edificio, 
ique ocupa la Planta Transmisora El Sau- 
ce (Provincia de Mendoza). 

Las ofertas se recibirán en el Departa- 
mento Ingeniería y Mantenimiento, Co- 
rrientes 132, 4? piso, local 460. Buenos 
Aires, hasta la fecha y hora indicadas, 
donde se realizará la apertura. Para ad- 
quirir ios pliegos o realizar consultas; con- 
currir a la Sección Registro Técnico, en 
>a mencionada dirección, dentro del ' ho- 
rario de 12 a 16 horas, pudiendo los in- 
teresados proceder en igual sentido, en 
la Cabecera del Distrito 8?, Mendoza. 

Presupuesto Oficial: pesos 250.000. — 
Valor del Pliego: pesos 50. — El Departa- 
mento de Ingeniería y Mantenimiento. 

C.3J12 N* 9.760 v.9¡12¡74 

ENCOTEL 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA 

Y MANTENIMIENTO 

Realizaciones del Plan Trienal 

para la Reconstrucción 

y Liberación Nacional 

Llámase a Licitación Pública N 9 160 

DIMJ74, hasta e! día 17 de diciembre de 

1974, a las 16 horas, para contratar bajo 

•1 re**— — *Uí la Ley 13.064 y por el sis- 



FERROCARRILES 

ARGENTINOS 

LMEA GENERAL BELGRANO 
Licit. Pública O.C. , r »8;72 
Ax. 17. Bo íti?^ de seguridad para uso 
general; Electricistas; herreros y fundido- 
res. Apertura: .0 12,74, 14.30 horas. Pre- 
cio del pliego: ? 80. — O.C. 5173. Ax. 1. 
Esmaltes sintéticos. Apsrtura: 11112 74 15 
horas. Prec'o del pliego: $ 50. — O. C. 3J 
74. Ax. 9. Aceros al carbono laminado en 
chapas lisas; acero dulce perfil doble "T" 
y "U". Apertura: 11 12J7Í, 16 horas Pre- 
cio del pliego: $ 80. — O. C. 66 74. Ax. 8. 
Rectificado de bancada de motores Diesel 
de coches, motores Ganz Mavag. Apertu- 
ra: 11 12|74\ 18 horas. Precio del pliego: 
$ 25. — Consulta y retiro d3 pliegos, en 
la Gerencia, Oficina Apertura ds Propues- 
tas Local N? 35, Avda. Maipú N u 4 f Capi- 
tal Federal, de 12 a 17 horas. 

e.3|12 N« 9.786 v. 5112^74 



DIRECCIÓN GENERAL* 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación -Pública N? 33|74 

Apertura; 19 de diciembre de 1974 

Hora: 13150. 

Adquisición de escritorios, mesitas para 
máquinas de escribir, sillas y sillones. 

Retiro de pliegos, consultas e informes: 
Departamento Compras y Contrataciones, 
Avda. Julio A Roca N? 609, 7? piso, Ca- 
pital, en cualquier día hábil de 13 a 19 
horas. 

e.3|12-N? 9.797 V.12|12J74 



MINISTERIO DE CULTURA 
V EDUCACIÓN 

. UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

Expediente N 1 ? 34.346 74 
Llámase a licitación pública para la ad- 
quisición de uniformes de verano. ^- Re- 
tiro de pliegos y apertura de ía licita 
ción: Dir. de Compras y Licitac. — Aper- 
tura: *iOJ12 f 74, 15.30 horas. — El Director. 
e.312 N? 9.762 v.4jl2 f 74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

" Licitación Pública N? 31J74 

Apertura: 19 de diciembre de 1974 

Hora: 13. 

Adquisición de armarios y ficheros. 

Retiro de pliegos," consultas e informes: 
Departamento Compras y Contrataciones, 
Avda. Julio A. Roca N? 609, 7? piso; Ca- 
pital, en cualquier día hábil de 13 a 19 
horas. 

C.3J12-N? 9.798 V.12¡12¡74 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N? 30 

Apertura: 9 de diciembre de 1974. 

Hora. 14.30. 

Adquisición; Artículos de limpieza. 

Retiro de pliegos, consultas e informes: 
Departamento Compras y Contrataciones, 
Avda. Julio A: Roca N? 609, 7« piso, Ca- 
pital, en cualquier día hábil de 13 a 19 
horas. ' 

e.3 12-N? 9.799 v.4jl2¡74 



necesidades que a continuación se deta- 
llan: Leche pasteurizada, café molida 
café postado natural, galletitas al agua, 
galletitas dulces, saquitos de té y saqui- 
los de yerba mate, con destino al De- 
partamento de Suministros y Manteni- «£. 
miento para los Servicios de inbenden- ~ 
cia, Suministros y Transporte. 

La apertura de las propuestas tendrá 
iugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas Defensa 
N? 120, 4<? piso, Oficina N? 4.131, Capi-. 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado servicio. 
Buenos Aires, diciembre 3 dé 1974. 
El Director Gral. de Administración, 
e. 3|12 No 9.773 v. 4|12j74 

COLONIA DR. MANUEL 
A. MONTES DE OCA 

Organismo Deseen traillado 133 
Licitación Pública N? 1175 
Expediente N? 10.76I|74 

Apertura: El día 20 de diciembre(74, • 
las 12.30 horas, en e l Departamento Ad- 
ministrativo (División Contrataciones), 
de la Colonia "Df. Manuel A. Montes de 
Oca, sita en Torres, F.C.N.G.U., parti- 
do de Lujan, provincia de Buenos . Aires. ¿* 

Adquisición de: Hacienda vacuna en 
pie, para consumo;' fruta, papa y verdu- 
ra fresca, fideos y harinas, artículos de 
almacén (azúcar, . aceite, arvejas seca*, 
café, mermeladas, orejones, etc.), carne y 
derivados (mortadela, salame), etc. 

Pliegos e. informes: En la antedicha 
dependencia, en el horario de 7 a 12 horas. ' 

Torres, 26 de noviembre de 1974. — 
El Director de la Colonia. . 

e.3¡12 N* 9.771 v.l2U2)74 



UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

impertiente N* 34.334174 
Llámase a licitación pública para la 
i>¡ . . .;;<jti de café, yerba, té, para el año 
1*J7,5. — Retiro de pliegos y apertura de 
la licitación: Dir. de Compras y Licitac, 
Córdoba 2122, 2í piso, Capital. — Apertu- 
ra: 10)12,74, 14 horas. — El Director 

e.3!12 N» 9.763 v.4;12|74 

UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

Expediente N? 34.338 
Llámase a licitación pública, para la 
provisión de medias lunas, para el año 
1975. — Retiro de pliegos y apertura de 
la licitación: Dir. de Compras y Licitac, 
Córdoba 2122, 2"? piso, Capital. — Aper- 
tura: 10¡12]74, 16 horas. — El Director. 

e.3112 NO 9.764 v.4|12¡74 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL * 
NORDESTE 

FACULTAD DE MEDICINA 
(CORRIENTES) 
Licitación Pública N ? 1174 
Expte. N? 13.895-CJ74 

Fecha de apertura: 27 de diciembre de 
1974. — Hora: 11. — Lugar de apertura: 
Facultad de Medicina, Dpto. Contable, 
Moreno 1240, Corrientes. — Objeto del 
llamado: Venta de 1 (uno) Jeep, marca 
I.K.A., tipo Pick-Up modelo 1959, motor 
N' 00004021017 y 1 (uno) Rural, marca 
I.K.A., tipo Estanciera, modelo 1957, mo- 
tor N? 00006011266, propiedad de Facul- 
tad de Medicina, de acuerdo al pliego de 
condiciones el cual podrá ser retirado 
de la oficipa Departamento Contaduría, 
Sección Trámites e Informes Moreno 1240, 
Corrientes, todos los días hábiles, de 7 a 
13 horas. 

e.3;12 N? 9.787 v.4;12j74 



MINISTERIO 

OH BIENESTAR SOCIAL 



Secretaría de Salud Pública 



MINISTERIO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N' 29 
Apertura. 9 de diciembre de 1974. 
Hora: 13. 

Adquisición: Máquina de composición 
tipográfica en frío. 

Retiro de pliegos, consultas e informes: I 
Departamento Compras y Contrataciones, | 
Avda. Julio A. Roca N? 609, 7' piso, Ca- | 
pital, en cualquier día hábil de 13 a 19 I 
horas. ' 

e.3]12-N* 9.765 v.4)12;74 

DIRECCIÓN GEVÜRAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N? 28¡74 
Apertura: 9 de diciembre de 1974. 
Hora: 13.30. 

■ Adquisición: Máquinas de imprenta, 

guillotina y abrochadura de pie. 



SERVICIO NACIONAL 
DE REHABILITACIÓN 

Llámase a Licitación Publica N? 5|74, 
'para el dia 11 de diciembre de 1974, a las 
catorce horas, para la reparación de te- 
chos y aleros de los distintos pabellones 
de este Servicio Nacional de Rehabilita- 
ción, sito en Dragones y Mendoza, Ca- 
pital Federal, 

Pliegos y apertura: División Compras 
y Suministros, Dragones y Mendoza, Pa- 
bellón E, Capital Federal, de lunes a 
viernes, de 13 a 18 horas. 

e.3,12 N? 9.768 v.4¡12|74 

POLICLÍNICO 

GRAL. MANUEL BELGRANO 

Expediente N» 2.020-19.294|74-9 

Llámase a Licitación Pública N? Ij7a 
,para el día 11 de diciembre de 1974, a 
las 15 horas, para subvenirlas necesi- 
dades que seguidamente se detallan, ion 
destino al Policlínico Gral. Manuel Bel- 
grano, durante el año 1975. 

La apertura de . las ofertas se llevará 
a cabo en el Policlínico Gral . Manuel 
Belgrano (Div. Contrataciones y Sumi- 
nistros) sito en Avda. de los Constitu- 
yentes 3120, San Martín, Prov. de Buenos 
Aires, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes a la Div. Contrataciones y Su- 
ministros del establecimiento, dentro del 
horario de 10 a 18 horas. 

Las necesidades se refieren a: Víveres 
frescos (verduras, frutas, pan, carne de 
novillo, pollo, manteca, etc.) y víveres 
secos. 

San Martín, 18 de noviembre de 1974. — 
La Dirección. 

e.3U2 N^ 9.769 v.4|l£{74 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

(Área Salud Pública) 
Expediente N* 2.020- 19.469)74-3 

Llámase a Licitación pública N? 5j75, 
para el día 10 del mes de diciembre dft 
1974, a las 14 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Methiolate. espadol y tubos para 
suero, de material plástico, con destino 
a: Delegación Salud Pública de D.G.A. 

La apertura de ías propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
N9 120, 4? piso, oficina N? 4.131, CapHal 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Servicio. 

Buenos Aires. 3 de diciembre de 1974. — 
El Director General de Administración. 

e.312 N* 9.770 V. 4)12(74 

A REA. SALUD PUBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Espediente N? .2.020-15.977^4-4 
Llámase a Licitación Pública N? 4¡75, 
para el día 10 del mes de diciembre de 
1974, a las 15 horas¿ para subvenir las 



HOSPITAL INF ANTÓ JUVENIL 
DBA CAROLINA TOBAR GARCÍA 
Expediente N*> 7.0S8J74 

Llámese a Licitaciórr Pública. N? 1074 
para el día 9 de diciembre de 1974, a ms 
10.30 horas, con el objeto de contratar 
la adquisición de elementos de reparación 
!y conservación con destino al Hospital 
)Infanto Juvenil Dra. 1 Carolina Tobar 
García, Barracas 315, Capital Federal. La* 
apertura de las ofertas tendrá lugar en 
la División Suministros y 'Corotratacione* 
del Establecimiento. 

Para pliegos e informes, dirigirse a la 
citada Dependencia, de ' lunes a viernes 
de 7 a 14 horas. ' . . 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1974. — 

El Jefe del Departamento Administración. 

, e.3)12 N?, 9.772 v.4|12|74 



POLICLÍNICO CIUDADELA 

Expte. N* 1-2.020-0154000702] 74-6 

Llámase a Licitación Pública N? 9f74, 
oara el día 9 del mes de. diciembre de 
'.974, a las 10.30 horas, para subvenir la* 
lecesidades que a continuación se deta- 
llan: Instrumental quirúrgico, uso oftal- 
mológico y aparatos, con destino a Po- 
liclínico Ciudadela. ; 

La apertura de las propuestas tendrá 
ugar en Servicio Admiinstrativo Con- 
table, Sección Contrataciones, H. Yrigo- 
yen 1051, Ciudades, Provincia de Bue- 
nos Aires, debiendo- dirigirse para plie- 
gos e informes al citado servicio. 
Ciudadela, noviembre 27 de 1974. 

. e."S|13 Ñ*' 9.788 v. 4J12J74 



Secretaría de Seguridad Social 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL 

Expte. N° 272.132174 

Llámase a licitación pública N? 7|75, 
para el día 10 de diciembre dr 1974, a las 
16.30 hs., para lograr la locación de co- 
cheras para automotores. El acto de aper- 
tura de las ciertas tendrá lugar en la Di- 
visión Compras y Suministros, sita en la 
calle Paseo Colón 329, piso 2<\ oficina 208, 
Capital Federal, donde puede concurrír- 
se para el retiro del pliego de condicio- 
nes, bases e informes. 

Buenos'Alres, 3 de diciembre de 1974. — 
La Gerencia de Administración. 

e.3{12-N9 9.800 V.4112J74 



Secretaría -de Deportes y Turismo 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N* 28¡7-i 
para el día 9 de diciembre de 1974. a las 
14 horas, para contratar la adquisición 
de capas impermeables, botas de goma, 
zapatos, casco para soldadura eléctrica, 
guantes de goma para electricidad, vi- 
drios, etc., con destino a la Unidad Turís- 
tica Embalse, sita en Embalse Río m, 
Prov. de Córdoba. 

Retiro de Pliegos: Servicio de Contra- 
taciones, calle Defensa 120, 5? piso, Ofi- 
cina 5147, Capital Federal y en la Uni- 
dad Turística. 

Presentación y Apertura de las Ofertas: 

Servicio de Contrataciones, calle Defensa 

120, 5C piso, Oficina 5147, Capital Federal. 

e.3ll2-N« 9.767 v.4|12¡74 
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Púíijia T 



FODJER JUDICIAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE 

Llámase a Licitación Pública N' 219)74, 
para el día 11 de diciembre de 1974, 
a las 8.30 horas, con el objeto de con- 
tratar el "Servicio de Alquiler, Lavado y 
Planchado de Prendas para el año 1975", 
con destino a diversos -Tribunales y Or- 
ganismos del Poder Judicial de la Na- 
ción. 

Apertura, pliegos e informes: Dirección 
Administrativa y Contable del Poder Ju- 
dicial de la Nación, División Adquisicio- 
nes y Contrataciones, Paraguay 1536, pi- 
so 7? Capital Federal. — Horario de 
atención al público: 8.30 a 12.30 hs. 

e. 3112 N» 9.774 V. 4)12)74 



PROVINCIAS 



MUNICIPALIDAD 
DE DEVOTO 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Obra: Construcción de calzadas, en- 
ganches y; desagües p.uviales de 99 1J2 
cuadras. ,' - . 

Objeto: Llámase a Licitación Pública 
para la construcción de calzadas de hor- 
migón simple.de 99 l¡2 cuadras, cons- 
trucción de ensanches de' hormigón sim- 
ple de 14 cuadras y ejecución de desa- 
gües pluviales revestidos. 

Presupuesto ' Oficial: $ 10.850.708,09 
(pesos ley 18.188K 

Fecha de . apertura: 15 de enero de 
1975. — 10 horas. 

Valor del pliego: $ 750.— (setecientos 
cincuenta). 

Plazo de obra: 32 meses 



de máquinas fotocopiadoras y material 
de consumo por el periodo .comprendido 
entre el 1? de enero al 31 de diciembre 
de 1975. 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones .se encuentra a disposición 
de los interesados en el Departamento 
Suministros, donde tendrá lugar el acto 
de apertura de las propuestas. 

e.22|ll N» 9.290 v. 3,12174. 



MINISTERIO DEL ÍNTERIOÚ 



POLICÍA FEDERAL 

Licitación Publica N? 155J74 

Fíjase el día 6 de diciembre de 1974, 
a las 11 horas, para que tenga lugar en 
ia Superintendencia de Administración, 
Divisióu Licitaciones, calle Rivadavia nú- 
mero 1330.. piso 1? Capital Federal (don- 
de podrán solicitarse informes y pliegos 
licitarlos) en presencia de los interesa- 
dos que concurran, la apertura de las 
propuestas presentadas para la Licita- 
ción Pública número 155¡74, "para la ad- 
quisición de pilotos para Personal Su- 
perior*; ' con destino a la División Alma- 
cenes de esta Poliefa Federal", 

e. 2[12 N» 9.685 v. 3J12J74 

Territorio nacional - ',' 
dp la tierra del fuego, 
antártida e islas 
del atlántico sud 

municipalidad de ushuaia 
Llámase a Licitación Pública número 
9174, para la adquisición de tres (3) cha- 
sis para ser destinados a las tareas :me 
realiza la Secretaria de Obras y Servicios 
Púbiicos.de la' Municipalidad, de acuer- 
do a las descripciones insertas en el plie- 
go de condiciones. 
Consulta y retiro de pliego de cóndicio 



DTOECCION NACiONAL DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

PRISIÓN REGIONAL 
DEL NORTE (U. 7) 
Expediente A 6$5|74 U. 7 
Llámase a Licitación Pública N? 10, 
primer llamado, cuya apertura se reali- 
zará ej día 11 de diciembre de 1974,' a 
las 9 horas, en la Sección Compras de 
la Prisión Regional del Norte (U. 7), si- 
ta en Avda. Las Heras 1555, de Resisten- 
cia (Chaco), para la provisión de víve- 
res de consumo, durante' el cuatrimestri 
enero'abril de 1975. 

Informes y pliegos, dirigirse a la men- 
cionada sección los días laborables, de 
6 a 13 horas. 

El Jefe Administrativo, 
e. 2¡12 N? 9.667 v. 4,12174 



Consultas y retiro de pliegos, en Fá- 
brica Militar de Fó.voras y Explosiva 
-VM" —Villa Mr.ría— Córdoba, o en Sed* 
Centra] — Avenida Cabilao 65— Buena 
Aírcf 

e. 25111 N? 9.560 v. 9.121» 



Lugar de recepción, consultas, adquí- J nes en la Municipalidad de Ushuaia ! y on 



BÍción de pliegos: Alem y Rivadavia, De 
voto (Provincia de Córdoba). 

e. 3[12 N? 9.789 v. 5{12|74 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Expediente W 4.261 

Llámase a Licitación Pública N? 150)74, 
Camión tipo "Liviano", modelo Ford. F 
ítóOO o similar, con cabina y caja vol- 
cadora metálica. 

Apertura: 16 de diciembre -de 1974. 
Hora: 15. 

Retiro de pliegos: En la Gestoría del 
Centro Atómico Bariloche, Avda. del Li- 
bertador 8250, 3er, piso, Capital Federal, 
de lunes., a viernes .hábiles de 9.30__a 12 
horas. Sin Cargo. 
tl ' e. 2|12 N<? 9.662 v. 3112)74 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA, 
Expediente N* 4.262 
Llámase a Licitación Pública N? 151174. 
para la adquisición de un (1) Galpón 
Metálico, tipo "Autoportante'*, techo pa- 
rabólico, de ■ 10 metros de ancho por 30 
metros de largo, compLeto, sin armar. 

Apertura: 16 de diciembre de 1974. 
Hora: 15.30. 

Retiro de pliegos: En la Gestoría del 
Centro Atómico Bariloche,' Avda. del Li- 
bertador 8250, 3er.. piso, Capital Federal, 
de lunes a viernes hábiles de 9.30 a -12 
horas. Sin Cargo. * ■,■-■■ 

e. 2)12 N? 9.663 v. 3)12174 



la Casa de Tierra del Fuego, 25 de Mayo 
N? 35, 3? piso, Capital Federal. 

Apertura de la licitación el día 17 oe 
diciembre de 1974 a las 18,00 horas, en la 
Oficina de Licitaciones y Compras de .a 
Municipalidad de Usliuaia. 

e. 29)11 N? 9.643 v. 3,12)74 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Expediente N* 4.263 

Llámase a Licitación Pública N*> 152|74. 

para la adquisición de Máquina Fotoco- 

' piadora por"vía seca", utilizando r/apel 

toinún e impresiones de doble faz. 

■ Apertura: < 16 de diciembre - de 1974'. 

Hora: 16. 

Retiro de pliegos: En la .Gestoría del 
Dentro Atómico Bariloche, Avda. del LU 
bertad^r'8250, 3er, piso, Capital Federar, 
0> luí a viernes* hábiles de 9.30 a 12 
turas. Sm Cargo. 

■ !. 2)12 N? 9.664 v. 3112(74 



TERRITORIO NACIONAL 
DE LA TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUD 

Llámase a Licitación Publica número 
41(74 del Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlánti- 
co Sud, para la construcción de 200 vivien- 
das, e-.u'pamiento e infraestructura, en ia 
ciudad de Ushuaia. con un presupuesto 
oficial de $ 94.859.120,00. - 

Fecha y lugar de apertura: 27 de di- 
ciembre de 1974, a las 18 00. horas, en Ca- 
sa de Gobierno, Ushuaia. 

Venta y consulta de pliegos: Casa de 
Tierra del Fuego. 25 de Mayo 35, 3? >>i- 
so; S.E.V.U., Defensa 120, 3? piso, ofi- 
cina 3030; y Oficina de Licitaciones y 
Compras de la Gobernación, Ushuaia. 

Plazo de Obra: 540 días corridos. 

Valor del pHeffo: 1.200,00 pesos- 
Nota: Deberá tenerse en cuenta la Ley 

■- 19640 de Promoción del Territorio. 

e. 29¡11 N? 9.650 v. 5,12,74 

territorio~"nacional 
de la tierra del fuego, 
antártida e islas - - . '. 
del atlántico sud 

Llámase a Licitación -Pública número 
40¡74, del Territorio Nacional de. la Tierra 
del Fuego, Antártida e islas del Atlánti- 
co Sud, para la construcción de 30 vi- 
viendas y su infraestructura, en la ciudad 
de Río Grande, con un presupuesto ofi- 
cial de $ 6.871.279.64. 

Fecha y lugar de apertura: 27 de di- 
ciembre, de 1974, a las 17,00 horas, en Ca- 
sa de Gobierno, Ushuaía.- 

■Venta y consulta de pliegos: Casa de 
Tierra del Fuego, 25 ,dé Mayo 35, 3? pi- 
so; S.E.V.U., .Defensa 120, 3? piso, ofi- 
cina 3030; y Oficina de Licitaciones y 
Compras de la Gobernación, Ushuaia.. 

Valor del pliego: 300,00 pesos. 

Nota: Deberá tenerse en cuenta la Ley 

1964fr de Promoción del Territorio 

e. 29|11 N* 9.649. V. 5;i2|74 



SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

(Expíe. D. 3.050(74 D. N.) 
Llámase a Licitación Pública N<> 9, pa- 
ra el día 6¡u;74, a las 14 horas, en Di- 
visión Contrataciones (DN), Paso 550, 2<? 
piso, Capital Federal, par a resolver la 
adquisición de: Hielo, 1er. semestre de 
1975. con, destino a las Unidades de Ca- 
pital Federa!. 

. Informes y pliegos: Dirigirse a la men- 
cionada División, los días laborables de 
13 a 18 horas. 

e. 2)12 N? 3.668 v. 3|12¡74 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL . 

Expíe. T. 884(74-D.N. 

Llámase a Licitación Pública N? 102, 
para .el día 12)12)74, "a las 14 horas, en 
División Contrataciones (DN), Paso 550, 
2? piso, Capital Federal, para resolver 
la contratación por la^ construcción de 
tres (3) casas-habitación para el perso- 
nal superior, en el Instituto Correcciona! 
de Mujeres íU 3), en Ezeiza, Provincia 
de Buenos Aires. 

La documentación- que integra esta li- 
citación, podrá ser retirada de la citada 
División, durante los días laborables de 
12 a 18 horas. 

Importe de la Garantía: $ 16.000,00. — 

El Director General de Administración. 

e.201U N<? 9.087 v.3|12¡74 



SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL r 

(Exnte. D. 3354)74 DN) 

Llámase a Licitación Pública N* 105, 
para el día 18;i2¡74, a las 14 horas, en 
División Contrataciones (DN), Paso 550, 
2? piso, Capital Federal, para la adqui- 
sición de lámparas incandescentes, tubos 
fluorescentes y reactancias, con destino 
a la División Suministros (DN). 

Informes y pliegos: Dirigirse a la men- 
cionada División, los días laborables de 
•13 a 18 horas. — El Director General de 
Administración. . 

e. 29)11 N« 9.615 v. 10)12)74 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
División Compras 

~Av, Cabildo G5 - Buenos Aires 
T.E. 772-8091 Int. 178-172 

Llámase a Licitación Pública N? 93j74> 
para el día 30 de diciembre de 1974, a lan 
10 horas, por la .provisión de: "Una línett 
de aislación de conductores eléctricos cotí 
PVC (policloruro de vinilo). 

Por pliegos de condiciones dirigirse « 
esta Dirección General (División Conv 
pras), Av. Cabildo 65. Buenos Aires — pl. 
so 1?— Oficina 148, lugar donde se reall* 
zara la apertura de la citada licitación, 

Valor del plieco: $ 100. — . — El D* 
rector General. , ' _ 

e. 2BU1 N* 9.561 v. 9)12|'í' 

DIRECCIÓN GENERAL- 
DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 

"GENERAL SAN MARTÍN"' 
■ Gral, Manuel N. Savio y Junín, 

San- Martín. Peía, de Buenos Aire* 

T.E. 755-480:1 
Llámase a Licitación Pública de Obn 
N? 22J74 para el dia 20 de" diciembre á< 
1974, &■ las 10.30 horas, por la construe 
ción de *una losa de hormigón armad ' 
sobre actual plaza de estacionamiento (f i 
esta Fábrica Militar. Presupuesto estim* 
do $ 1.003.568. 

■ Per pliego de condiciones y demás da 
tos, dirigirse a la Fábrica Militar "Gene- 
ral San Martín", sita en ias .calles Gral. 
Manuel N Savio y Junín. San Martín. 
Peía, ríe Bueffw Aires, de 7 á 13 horas. — 
Compran. 
Valor del pliego: $ ?50. 

e. 22111 N? 9,:6,5 V.12"12Í74 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 
RIO TERCERO . ' 
"Río Tercero, (Pela, de Córdoba) 
Llámase a Licitación Pública N? 1.522 
74, para el día 12 de diciembre de 1974 
a las 12 horas, -por la provisión de: Tu- 
bos de acero SAE 1.030150 sin costura, 
diámetro ext. 122 por diámetro int. 115- 
mm en largos . múltiplos - de 00 mm 
(2.5O0 m), 

Por Pliego de Condiciones, dirigirse a 
esta Fábrica Militar o a la Dilección 
General de Fabricaciones ■ M : litares, Ca- 
bildo 65, Buenos Aires. 

Lugar de la apertura: Fábrica Militar 
Rio Tercero, 
Valor del Pliego: $ 50. 

e 2611 N<> 9.401 v.5|12|74 



MINISTERIO DE DEFENSA 



Secretaría Técnica 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO 

SUMINISTROS. . , 

Balcarcc 78 - Planta Baja - Copltal 

Tel.46-9841 in*. 462-487 

.Licitación Pública N? 5*9 

Llamase a licitación pública para el 

día 11 de diciembre de 1974„> a las 15 

boras,- a efectos de contratar el alquiler 



MINISTERIO DE JUSTICIA , ' 

DDIECCION- NACIONAL DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL , ■ . . ,. 

'.-■ PRISIÓN REGIONAL ■ ■ ,. 

DEL NORTE (U. 7> 
. Expediente A-6S6|74 U. 7 . v 
.¿lámase a* - Licitación Pública N? 11, 
primer llamado, cuya apertura tendrá Ju- 
gar el día 11 de diciembre de 1974„ a las 
10 horas, en la Sección Compras de la , 
Prisión Regional del Norte (U. 7), sita 
en ,Avda. Las Heras 1555 de Resistencia 
(Chaco), para la provisión de carne ovi- 
na, embutidos y carne vacuna por cor- 
tes, durante el cuatrimestre enero[abril 
de 1975. 

Informes y pliegos, d:r;girse a la men- 
cionada sección los días "laborables de 
6 a 13 horas. 

El Jefe Administrativo. 
<i_ 2¡12 N<? 9.666 V- 4112174 



. REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS 

Llámase a Licitación Pública N? 19¡74, 
hasta el día .10 de diciembre del año 
en curso, a las 14 horas, para la con- 
tratación de los servicios de manteni- 
miento y conservación, para el año 1975, 
de máquinas gráficas, registradoras, tri- 
turadoras y perforadoras de documentos. 

Las propuestas serán abiertas - en la 
fecha y hora indicadas, en la División 
Compras, sita en la calle Cangallo 666, 
6? piso, Capital Federal, donde podrán 
retirarse sin cargo los respectivos plie- 
gos de condiciones. 

El Director Nacional. 
e,.is|12 N¿- 9,669 V., 3)12174 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES, 

- DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
■ División Compras ■ 

Av. Cabildo 65, Buenos Aires, 
' T.E. 772-8091, Int, 178-172 
Llámase a Licitación Pública N' 95)14 
para, el día 29 de' diciembre de 1974,. a. 
las 10 horas, por la provisión de: "Una 
grúa autotransportable sobre rodado neu- 
mático". 

Por pliegos de condiciones, dirigirse a 
esta Dirección General (División Com- 
pras), Áv. Cabildo 65; Buenos Aires, piso 
1?, oficina 148, lugar donde se realizará 
la apertura de la' citada licitación. — El 
Director General. 

¿.29)11 N<? 9,616 v,10)12¡74 

DIRECCIÓN GENERAL ' 

DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 
DÉ PÓLVORAS 
Y EXPLOSIVOS "VM" 
Villa María - Córdoba 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

, DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
Av. Cabildo 65. Buenos Aires 
T.E. 772-8091. Int. 178-172 
Llámase a Licitación Pública N? 91)74 
para el día 23 de diciembre de 1974, a 
las 11 horas, por la provisión de: "15.000 
Tn. de azufre refinado". 

Por pliegos de condiciones, dirigirse a 
esta Dirección General (División Com- 
pras), A v. Cabildo 65, Buenos Aires, pise 
1", oficina 148, lugar donde se ealizaró 
la apertura de la citada licitación. 
Valer del piiego: $ 30, 

El Director General. 
e. 22111 N? 9.300 ,v.3;i2¡71 



- DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

ESTABLECIMIENTO ALTOS , 
HORNOS ZAPLA . i 

GraL Manuel Savio,. Jujuy 
Llámase a Licitación Pública N? 57|74 
para el día J7 de diciembre de 1974. s 
horas 10, por.: Una grúa autotransporta- 
ble y una grúa hidráulica giratoria..' 

Lugar de apertura:-Establecimiento Al- 
tos Hornos Zapla, Gral. M. N. Savio, Pal- 
pala, Pcia; de Jujuy: .-■-,, 

Por pliegos de condiciones, dirigirse a 
este Establecimiento o a la Dirección Ge- 
neral de Fabricaciones Militares, Av. 1 Ca- 
bildo 65, -Buenos Aires. *' 

5 - " e. 25)11 Ñ"> 9.319 v.4¡12JP 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES' 

•FABRICA MILITAR 

". GENERAL SAN MARTIN, 
, Llámase a .Licitación Pública 'de Com- 
pra Ñ,? 2374, para ei día' 11 d'j diciem- 
bre de 1974, a las 10.30 hs., per la fun- 
dición de portazapatrs pora b^gies de 
coches subterráneos. 

Poi- pliegos de cond'c.orvs? y damas da- 
tos, d^ríg'rse a' la Fábrica Militar Gene- 
ra] San Martin, s;ta'en las cal'es Gral. 



Licitación Publica de Compra N* 15 "4 , Manuel N. Savio y Junín, S " i Martín 
Fecha de apertura: 18 dp diciembre de Frovmcin de B'*en"? Ai"" 5 d? 7 a 13 ho 
1974 a !as 10,30 horas. ¡ '""* C-rir-ras 

Por la provisión de: ICO.QOO kilogramos Valor del plic-sc : SI.' 1 



de glicerina. 



e. 2f. 



9.üi„ V. 3)12)74 



/agina S 
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DIK£ícíON GENERAL 

DE FABRICACIÓN CS MILITARES 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
División Compra» 
Avüa. Cabildo 65 - buenos Aires 
T. E. Ü2-8G9I - (nt. 178-172 
63 co;nuD*.ca que <&ia Dirección Gene- 
raJ na resucite prorroga.! para el día 18 
de diciembre de 1974. a las 11 horas, ¡a 
fecha de apertura de la Licitación Públi- 
ca N? 77174. por la provisión- de. "Una 
cableadora de coscas sin distorsión tipo 
1 más 6 má? 12 más 18, apta para fabri- 
cai cables desnudos de cobre, aluminio, 
fclummio,ac*ro, redon 1os preespiralad<.«. 
compactados y sectnr.ales de hasta 600 
mm2 de «oción". — Por pliegos de con- 
diciones dirigirse a esta Dirección Gene- 
ra- (División Compras*. Avda. Cabildo 65, 
primer piso, oficina 148. Buenos Aires, 
lugar donde se realizará, la a pertura de 
la citada licitación. — Valor del pliego: 
50. — pesos. — El Director General. 

e. 27 11 N° 9.514 v. 6112(74 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE -FABRICACIONES MILITARES 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Departamento Abastecimiento 
- División Compras 

Av. Cabildo 65, Buenos Airee, 
T.E. 772-8091, Int. 178-172 
Llámase a Licitación Pública N« 92)74 
para el dia 20 de diciembre de, 1974. a las 
11' horas, por ia provisión de: * f Planchue- 
las y Redondos calidad IRAM 503". 

Por pliegos de condiciones, dirigirse a 
esta Dirección General (División Com- 
pras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires, piso 
IV oficina 148, lugar donde se realizará 
la apertura de la citada licitación. 

Valor del pliego: % 20. — El Director 
General. 

€.25111 W 9.316 v.4jl2|74 

Ownando General de la Armada 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
PIJAS NAVALES 

Llámase a Licitación Pública, dia 16 
de enero de 1975 : a las 10.30 hs., eje- 
cución obra: "Construcción de "dos (2) 
embarcaciones fluviales tipo colectivos de 
una capacidad de sesenta (60) pasajeros 
cada una, Escuela Naval Militar, Río 
Santiago. 

Presupuesto oficial: $ 2.000.000. — . 

Garantía de licitación: $ 20.000. — . 
" .Precio del legajo: $ 200.-!-. 
.¡Consultas de pliegos:' Escuela Naval 
M : l»tar, Río Santiago. 

Consultas de pliegos, venta de lega- 
jos y presentación de propuestas: Direc- 
ción de Instalaciones Fijas Navales, Edi- 
ficio "Libertad", Comodoro Py y Cortfeta! 
Uruguay, piso 4 o ,' Oí. 19 de 8 *a 11 hs. 

e. 2J12 N* 9.673 v. 20|12|74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
PIJAS NAVALES 

L'ámase a Licitación Pública- dia 19 
de d'ciembre de 1974, a las 11.30 hs., eje- 
cución obra: "Ampliación Central Tele- 
íónica'V Departamento Servicios Eléoiri-' 
(tós; Base Naval Puerto Belgráno. 

Presupuesto oficial: $ 285.923,20. 
• Garantía de licitación: *$ 2.859;23. . 

Precio del legajo: $ IOO.— . 

Consultas de pliegos: Base Naval Puer- 
to Belgráno. >. 

Consultas- de pliegos, venta de legajos 
3' presentación' de propuestas: Dirección 
de ' 'instalaciones Pijas Navales, Edificio 
•Libertad", Comodoro Py y Corbeta Uru- 
guay, pisó 4?, Of. 19 de 8 a 11 horas. 
e. 2|12 N* 9.OT4 v/l3|12]l4 



' DI RECCÍON GENERAL 
'DEL ^MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
/PIJAS NAVALES 
"Llámase a licitación' pública día* 19 de 
diciembre de 1974 a 10.30 hs.. ejecución 
<tbra:' ''Ampliación y Modificación para la 
^ftia dé Terapia Intensiva, 5' piso, Hos- 
pital Naval Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: $ 260.620,30. Ga- 
rantía dé licitación: $ 2.606,30. Precio del 
legajo: 1 ! 100. : 

Consulta' dé pliegos, venta de legajos 
j presentación de. propuestas, Dirección 
cíe Instalaciones Pijas Navales. Edificio 
"Libertad", Comodoro Py y Corbeta Uru- 
suay.'Piso 4°, of. 10 de 8.00 a 11.00 hs. 
e.2|l2-N* 9.675-V.13JÍ274 



DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 

.. FIJAS NAVALES 

Llámase a licitación pública día 19 de 
diciembre de 1974\ a . 10 horas, ejecución 
obra "Remodelación Pabellón N* 6", Eb- 
^uela Naval Militar, Rio Santiago/ 

Presupuesto oficial: $ 3.452.692,65. 

Garantía de licitación: $ 34.526,92. 

Precio del legajo: $ 200. — . 

Consulta de pliegos: Escuela Naval Ml- 
tttax, Rio Santiago 



Consulta de pliegos, venta de legajos 
y presentación de propuestas, Dirección 
de Insta lac'ones Fijas Navales —Edificio 
"Li bsrtad"— Comodoro Py y Corbeta 
Uruguay —piso 4<?— Of. 19, de 8 á 11 
horas. 

C. 25)11 N^ 9.388 v. 13.12(74 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
FIJAS NAVALES 

Llámase a licitación pública dia 17 de 
diciembre de 1974, a 10 hs., ejecución 
obra: "Remodelación Enfermería', Edi- 
ficio Alojamiento Cadetes —Escuela Na- 
val Militar— Rio Santiago. 

Presupuesto oficial- % 278.160.—, 

Garantía de licitación: % 2.781.06. 

Precio del legajo: $ 100.—. 

Consulta de pliego»: Escue'a Naval Mi- 
litar. t 

Consulta . de pliegos, venta de legajos 
y presentación de propuestas, Dirección 
de Instalaciones Fijas Navales —Edificio 
'"Libertad"— Comodoro Py y Corbeta Uru- 
guay —piso 4?— Of. 19, de 8 a 11 hs. 

c. 28111 N<> 9.562 j. H!12;74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
PIJAS NAVALES 

Llámase a licitación pública dia 19 de 
diciembre de 1974, a las 10.30 horas, eje- 
cución obr a ''Taller de Herrería —planta 
alta — Transformación para alojamiento" 
Escuela Mecánica de la Armada, Capital 
Federal. 

Presupuesto oficial: $ 1.686.927. — . * 

Garantía de licitación: $ 16.869,27. ' 

Precio del legajo: $ 200.—. 

Consulta de pliego, venta de legajos y 
presentación de propuestas, Dirección de 
Instalaciones Fijas Navales —Edificio 
'Libertad"— Comodoro Py y Corbeta Uru- 
guay —piso 4'— Of. 19 de 8 a 11 horas. 
e. 25|11 N? 9.387 V. 13|12|74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
PIJAS NAVALES 

Llámase a Licitación Pública dia 19 de 
diciembre de 1974, a .11 horas, ejecución 
obra "Pabellón, Deportes - Transforma- 
ción en alojamiento" Escuela de Mecá- 
nica de la Armada, Capital Federal. 

Presupuesto oficial: t 1.568.477,40. 

Garantía de licitación- $ 15.684,77, 

Precio del legajo: $ 200.—. 

Consulta -de pliegos, venta de legajos y 
presentación de propuestas, Dirección de 
Instalaciones Fijas. Navales —Edificio 
"Libertad", Comodoro Py y Corbeta Uru- 
guay —piso 4*— Of. 19. de 8 a 11 horas, 
"e. 25111 N? 9.386 V. 13;12[74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 
Dirección de Instalaciones 
Fijas Navales 

. Llámase a, licitación . pública día 16 de 
enero de 1875, a" las 10 horas, ejecución 
obra: ' "Talleres de Motores Térmicos, Ba- 
se Naval Puerto Belgráno". 

Presupuesto oficial: $ 2.755.216,08. 

Garanta de licitación: $ 27.552,16. 

Precio del legajo:.! 250,00. 

Consulta de pliegos: Base Naval Puer- 
to Belgráno. 

Consulta de pliegos, venta de legajos y 
presentación de propuestas, Dirección de 
Instalaciones Pijas Navales, Edificio "Li- 
bertad", Comodoro Py y Corbeta Uruguay, 
piso 4*, «f. 19, dé S a 11 horas. .. 

*.29|11 N? 9.618 v.19112|74 



DIRECCIÓN 

DE ABASTECIMIENTOS ' ■ ' * ±" 

NAVALES; *■ • -'"-" ' 

Base. Aeronaval Comandante Espora 

Llámase' a licitación pública' para' la 
venta de la siguiente chatarra: aluminio, 
hierro, cinc, cobre, etc.' ' * 

Los pliegos de -condiciones que contie- 
nen las características del material a 
venderse y lngar,,donde se. encuentra, po- 
drán retirarse ; de 7 á 14 J horas, erí él. Ta- 
ller Aeronaval Central (Basé Aerónava 1 
Comandante Espora, Báha Blanca). 

Valor del . pliego: Cincuenta pesos 

(*5o,oo). ■;.*;..; 

Apertura de propuestas: Dia 11 dé di- 
ciembre de 1974, a las 11 horas, en Iá "Co- 
misión Administrativa, of. 98, .piso 4?, 
Edificio' "libertad", situado en calles' Co- 
modoro Py y Corbeta Uruguay, Capital 
Federal.' ' ' " '* 

«.29(11 N* 9.617 T.12|12|74 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEL MATERIAL NAVAL 

Dirección de Instalaciones 

Fijas Navales'" 
Llámase a licitación pública día 10 de 
diciembre de 1974, a 10 horas, ejecución 
obra: "Alojamiento para personal subal- 
terno" en el Arsenal de Artillería de Ma- 
rina, Zarate, Provincia de Buenos Aires. 
Presupuesto oficial; $ 1.752.244,50. 



Garantía de licitación: t 17.52444. - 
Preció del legajo: S 200,00. 
Consulta de pliegos: Arsenal de Artille- 
ría de Marina, Zarate- 
Consulta de pliegos, venta de legajos y 
presentación de propuestas, Dirección de 
Instalaciones Fijas Navales, Edificio "Li- 
bertad", Comodoro Py y Corbeta Urueuay. 
piso 4?, Of. 19, de 8 a 11 horas. 

e.Mill N9.8.81'* v 4¡12J71 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL - 
Director de Instalaciones 
Fijas Navales 

Llámase a licitación pública dia 10 de 
diciembre de 1974. a las. 10.30 horas, eje- 
cución bbra: "Rehabilitación de] subsue- 
lo del edificio N« 1 (Estudio)", Escuela 
Naval Militar, Río Santiago. 

Presupuesto oficial: $ 500.000,00. 

Garantía de licitación: $ 5.000,00. 

Precio del legajo: $ 50,00 

Consulta de-pliegos: Escuela Naval Mi- 
litar. 

Consulta de pliegos, renta de legajos y 
presentación de propuestas: Dirección de 
Instalaciones Fijas Navales, Edificio "Li- 
bertad", Comodoro Py y Corbeta Uruguay, 
pjso 49, of. 19, de 8 a 11 horas. 

e. 22|11 N° 9.266 v.5|12;74 

DIRECCIÓN GENERAL. 
DEL MATERIAL NAVAL 
Dirección de Inslalaotónes 
Fijas Navales 
Llámase a licitación pública dia 10 de 
diciembre de" 1974, a las 11 horas, ejecu- 
ción obra: "Rehabilitación del subsuelo 
del edificio N? 3 (Alojamiento jefes y ofi- 
ciales)", Escuela Naval Militar, Rio San- 
tiago. 
Presupuesto oficial: $ 600.000,00. 
Garantía de licitación: % 6.000,00. 
Precio del legajo: $ 50,00. 
Consulta de pliegos: Escuela Naval Mi- 
litar. 

Consulta de pliegos, venta de legajos y 
presentación de propuestas: Dirección de 
Instalaciones Fijas Navales, Edificio "Li- 
bertad", Comodoro Py y Corbeta Uruguay, 
piso 4«, of. 19, de 8 a 11 horas. 

e.22¡ll NS.9.267 v.5(12|74 

PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Expediente D-13.944 c v.|74 
Llámase a Licitación Pública N? 370|74 
cuya fecha y lugar de apertura sé -fijan 
para el dia 18 de diciembre de 1974, a 
las 10 horas, en la División ' Contrata- 
ciones, Paseo Colón 533,' 9? piso,' Capital 
Federal, para la adquisición de vehículos. 
Lugar de retiro de pliegos, División Con- 
trataciones de 8.30 a 13.30 horas. 

e. 2(12 N? 9.671 v. H¡12|74 

PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Expediente D-15.768 e.vj74 
' Llámase a Licitación Pública N? 348¡74. 
cuya fecha y lugar de apertura se fija 
para el día 10 de diciembre de 1974, a 
las 10 horas, en ja División Contrata- 
ciones, Paseo Colón 533^.99 piso, Capital 
Federal, pare la- adquisición de herra- 
mientas. — Lugar de retiro de los plie- 
gos: División Contrataciones de 8.30 a 
13.30 horas. , 

«. 2(12 Ñ* 9.672 v. 3|12¡74 

""" PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Oficio S.571, JÑ9 W t93|74 

Llámase a IJ citación JRública N? 364|74, 
para contratar l a construcción en el país 
de dos <2> falúas para instrucción, de las 
siguientes características: Eslora 9,15 m.. 
manga 2 m.. puntal 0.90, m.. . „. ...j. 

Las propuestas deberán contener todos 
los elementos requeridos en el .pjí.ego de 
condicionéis, cláusulas ' particulares,' espe- 
cificaciones técnicas V planos, se cotiza- 
rán en forma separada, por .unidad y.:glo- 
baimente, en' pesos argentinos, y deberán 
ser dirigidas, al. señor Director del Ma- 
terial, Prefectura Naval Argentina.. .'.-.. 

Presupuesto oficial: $ 80.000.—. 
■Depósito de garantía ' de 'oferta: 1% 
del" monto' total dé contrato'.' ' * ' ' 

Garantía de afianzamiento del 1 contrato: 
6%' del monto total del contrato. - 

Precio del pliego: t 20Q.<—':'" * 

Lugar de apertura: Prefectura Naval 
Argentina, División Contrataciones, Pa- 
seo, Colón, 533 —9* piso— Buenos Aires, 
República Argentina. 

Pecha y hora de apertura: 12^ de di- 
elembre de 1974. a las 10 horas. . 

. e. 29IU N? 8.58¥ v. 4(12[74 

... PREFECTURA NAVAL 
. ARGENTINA 

Expte. D-7j066-e.v|74 

■Llámase a Licitación Pública N« 365|74, 
cuya fecha y lugar de apertura- se fija 
para el día 16 de diciembre de ? 1974, a 
las 10 horas, en la División Contratacio- 
nes —Paseo Colón 533 — 9* piso. ' Capital 
Federal, para contratar la adqvisicíón de 
material electrónico y de comunicaciones. 
Lugar de retiro de pliegos, División Con- 
trataciones, de 8,30 a 13.30 horas. 

«. 28(11 N* 8.597 v. 9(12|74 



PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Expediente D- 15.624 e.v.(74 
Llámase a Licitación Pública N? 355(74 
cuya fecha y^lugar de apertura se fija 
para ef día 11 de diciembre de 1974 a las 
9 horas en Ja División Contrataciones,^. 
Paseo Colón 533, 9? piso, Capital Federa]^ 
para la adquisición de resina, Gel-Coat^ 
eve, para la construcción de lancha. Lu- 
(jar de retiro de pliegos: División Contra- 
taciones de 8.30 a 13.30 horas. 

e.2|12-N9 9.676-V.3112JÍ4 

Comando General 
de la Fuerza Aérea 



COMANDO DE REGIONES 
AEREAS 

DIRECCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA 

Llámase a Licitación Pública N« 3|74, 
para la ejecución de la obra: "Construc- 
ción casa jefe del Aeropuerto y cinco ca- 
sas para empleados del mismo y redes de 
electricidad y sanitarias (Sector Vivien- 
das). Aeropuerto Cataratas del Iguazú, 
Provincia de Misiones". 

Presupuesto oficial: $ -2.425.058,80. 

Fecha y hora de apertura: 16 de di* 
ciembre de. 1974, 10 horas. 

Importe de garantln de oferta: Pésol 
24.250,59. 

Precio documentación técnica: Pésol 
1.000,00. 

Pliegos, consultas, etc.: Dirección de In- 
fraestructura (Departamento Obtención! 
Edificio "Cóndor", Av. Maipú 2050, .2* pi- 
so, oficina 254, Capital Federal, todos loi 
días' hábiles de '8 a 13 horas, como asi 
también en la Inspección de Obras IN- 
PRA, Aeropuerto Iguazú. 

é. 20(11 N? 9.094 v.10|12|7< 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 



Secretaría de Hacienda 



BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública para la 
Construcción nuevo edificio' dé la Sucur- 
sal Malargüe. La apertura de las pro- 
puestas se realizará en la Subgerenci» 
Departamental de Inmuebles y Construc- 
ciones el dia 30 de enero de 1975 a las 16 
horas. Retirar la documentación en Ja 
üiial titular o en la citada Subgerencia» 
Bartolomé- Mitre 326, 4'- 1 piso, local 429, 
Capital Federal. Valor del pliego: $ 500. 
e.2(.12-N? 9.677-V.20Í12174 

BANCO DE LA NACIÓN & 

ARGENTINA 

Llámase a licitación pública para li 
adquisición de un terreno o inmueble 1 
demoler, con destino a la constiucciói 
del edificio para sede de la Agencia Nue- 
va Pompeya en Capital Federal. Debert 
reunir las siguientes condiciones: Ubica- 
ción; Sobre la Avenida Sáenz, entre Ave- 
nidas La Plata y Amánelo Alcorta, prefe- 
rentemente en esquina. Dimensiones mí- 
nimas: Superficie aproximada' de 600 m2 
con frente mínimo de 15 metros. La aper 
tura de las propuestas se realizará el dfe 
28 dé enero de 1975, a las 15 horas, «■ 
la Subgerencia Departamental de Inmu* 
bles y Construcciones. Retirar la doct» 
mentación en la Agencia Parque Patrt 
cios, o en la citada Subgerencia, Borto . 
lomé Mitre 326, 4? pisó, local 429; Capita 
Federal. Pliego sin cargo. 

e. 29|11 N? 9.61$ v.5|12)3 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a ^licitación pública para h 
ejecución de trabajos de reparaciones ge 
nerales., y pintura en la Delegación ■ Pifc 
(Bs. As.). La apertura de las propuesta 
se realizará en la Subgerencia Departo 
mental de Inmuebles y Construcciones ■ 
día. 27 de diciembre de- 1974, a las 15- ho 
ras. Retirar la documentación en la f» 
lial titular o en la citada Subgerencig 
Bartolomé Mitre 326, 4» piso, local 431 
Capital' Federal. - 

Valor del pliego: $ 40. : ■ ' -«áf 

e. 29,11 N? S-:620 v.b\l2\^ 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

' Llámase a licitación pública para k 
provisión de 620 máquinas dé escribía 
La- apertura tté tas propuestas se reali- 
zará el día 26 de diciembre de 1974, 1 
las 15 horas, en la Gerencia Departamen- 
tal dé ' Administración - División Com- 
pras, Bartolonié Mitre 326. tercer pica 
local 310, Capital Feúeíal. — Retiro dt 
Pliegos, consultas 7 entrega de las pro- 
puestas . en. la misma — Valor del plie- 
go; $ 100.-. 

. . t ' e. 27)11 N* 9.M2 y. .¿I 121» 



CAJA NACIONAL DE • 
AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N? 122-974 JC 

Apertura: 10 dic. 1974, a las 16.10 h* 
"Provisión e instalación de cuatro (4| 
transceptoree en los vehículos de las su- 
cursales Comodoro Rivadavia. y río Ga- 
llegos". 
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Pliego de condiciones y presentación de 
Jai. ofertas: Divisiones Licitaciones, Hipó- 
lito Yrigoyen N? 1770. 6? p:so* Capital Pe- 
tera], cualquier día hábil de 12 a 17.30. 

■ * e-'2|12-NV 9.683-V.3|lí|74 



CAJA NACIONAL DE 
AHORRO. Y SEGURO 

Licitación Pública N* 139-974. Apertu- 
ra: 2 enero 1975, a las 16,30. 
."Útiles de escritorio"-. 

Pliego de condiciones y presentación 
•de las ofertas: División Li citación es, Hi- 
pólito Yrgoyen N? 1770, 6* p 'so. Capital 
Federal, cualquier día hábil, efe 12 a 17,30. 

e.2|12 N» 9.684 v.ll|12|74 



CAJA NACIONAL 

DE AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N* 127|74 
Apertura' 21 enero 1975. 16 . — Cons- 
trucción de un (1) edificio destinado a 
la Oficina N? 1, ubicada en ia calle 122 
N* 1490, Berisso"(Prov de Buenos Aires». 
Valor del pliego: $ SOu.— . Garantía de 
la oferta: $ 29.000.—. Presupuesto oficial: 
$ 2.900.000.—. Sistema de contratación : 
Ajuste alzado. — Pliego de condiciones v 
presentación de las ofai'tas: División Li- 
citaciones, Hipólito Yrigoyen 1770, sexto 
piso. Capital Federal, cualquier día hábil, 
de 12 a 17,30 o en ia sucursal La Plata, 
calle 8 N? 726. de esa ciudad, de 12 a 
17,30 hora*. 

e. 27H1 N* 9.474 v. 17jl2¡74 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL - 
DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO ' ' _ 

ADMINISTRACIÓN 

Llámase a- L ! citación Pública N<? 37174 
¡jara, las su.cripciones de publicaciones 
■ pira. el año 1975 y la adquisición cíe li- 
I bloc . 

Apertura: 13 de diciembre de 1974 a las 
15.30 horas, Sección Contrataciones. . 
! Retiro ce pliegos:. Sección Contratacio- 
1 nes, Azopardo. 3£0, 3er. piso, Capital, de 
lunes a viernes de 13 a 18 hora;. 

e.2¡12-N? 9.680-y.3|I2|74 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública" N? 39¡74 
para la cóniratación de un seivicio de 
limpieza en el edificio de' la Aduana de 

i Rosario, Destacamentos Nros. 1 y 2 y 
Aeropuerto Internacional de Fishertón, 

i a partir del mes de enero y hasta el 31 de 

í diciembre de 197ó. 

' Apertura: 13 de diciembre de 1974 a jas 
15.30 horas, Sección Contrataciones. 

I Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350, 3er. p!=o, Capital, de 

i ¡unes a viernes de 13 a 18 horas o Adua- 
ne de Rosario. ' -■ " - 

| e.2|12-N' 9.681-v.3!l2]74 



Secretaría de Desarrollo Industrial 



CAJA NACIONAL 

DE AHORRO Y SEGURO 

•Licitación Pública N* 138-974 

Apertura: 23 de diciembre de 1974, a 
las 16. 

■'Alquiler de un inmueble en Capital 
Federal. 

Ubicación: dentro de esta ciudad, pre- 
ferentemente en las aonas de Villa Cres- ' 
po. Chacarita, Once, Caballito o Congreso, i 

Características: se requiere un galpón 
depósito de una superficie cubierta de 
aproximadamente 10.000 a 15.000 m2., quu 
cuente con un local para oficinas de 300 
W2. como mínimo". , 

Pliego de condiciones y presentación de 
¡as ofertas: División Licitaciones, Hipólito 
Yrigoyen 1770. 6? piso, Capital Federal. ' 
de 12 a 17.30. -.. . I 

e. 26111 N* 8.404 v,5|12'74 

CAJA NACIONAL I 

DE AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N* 128-74 . | 

Apertura: 20* de enervo de 1975, a las 16. . 
"Refacción' y remodelación de- la. Agen- . 
na "Centro", ubicada en la calie Canga? 
lio N' 855, Capital Federal". - . i 

Valor del pliego: $ 500,—. :-\ 

Garantía de oferta: $ 12.977,25. ¡ 

Presupuesto oficial: $ 1.29 r t.725,— . ! 
- Sistema de contratación: Ajuste Aliado, ( 
Pliego de condiciones y. presentación de 
¡las ofertas: División Compras. Hipólito ( 
Yrigoyen 1770, "6? piso. Capital Federal, ■ 
cualquier día hábil, de 12.a 17.30., ■• 

•••'.' -e. 26111 N* 9.403 v.16}12J74 



INSTITUTO NACIONAL 

PE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

' DIRECCIÓN GENERAL 
DE FINANZAS 
Por 2 (dos) días llámase a Licitación 
Pública N? 524|74 por la: Provisión de 
café para este Instituto correspondiente 
al año 1975. 

Apertura: 16 de diciembre de 1974, a las 
11 horas, en la Dirección General de 
Finanzas- Compras y Suministros, Migue. 
letes, sobre Avda. Gral. Paz entre Albare. 
ilos y Constituyentes, Prov. de Buenos 
Aires. ; ' * ■ 

■ Retiro de pliegos y presentación de pro. 
puestas, eri la dirección indicada, días 
háb'ie* d*> 10 a 12 y de -13 a 15 horas. 

Dirección General- de Finanzas 
e.2|12 N? 9.687 v.3!l?|74 



INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
I. N. T. A, 

dirección ge.;era*l 

DE ADMINISTRACIÓN 

Licitaron Pública N* 835 

Segundo Llamado 

E>.pediínt^ N? li3.S4.J74 

Llámase a licitación púül.ca para el dia 
16 a'e ciiciembi'e Le 19.*, a ijjs lw, p^.ra .a 
ejecución de la obra "Remodelación Pa- 
bellón Jefatura y Bañ:s Pe.ecnsl Bote- 
rio" en eí Centio de Investigaciones en 
Cencas Veterinarias — C.;:tear — PciaJ 
de Buenos Aires. Presupuesto Of cial: 
$ 2JU.4&2.— 

Los pi:gosde condiciones se encuen- 
tran a o spcsicün de ios interesados en 
la División Compras y Suministros de este 
Insfctuto, Rivacíavia 14S9, Buenos Aires, 
dtonde tendrá lugar el acto de apertura, 
al precio de cien pe¿os ($ 100.-1 cada 
juego, s'cndo la garantía de ofsrta qjc 
deberá constituirse, de $ 2 6A1,8J. 

e.2 : L2 W 9.6o6 v.6il:.¡74 

I. N. T. A. 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

AGROPECUARIA TRELEW 

CHUBUT 

Ruta 25 - Km. 1480 - Trelew 

Chulmt 
Llama a Licitación Pública de. venta 
número 2|74, de los siguientes vehículos; 
1 Estanciera Iba.-modelo 1961; 1 Estan- 
ciera Ika, modelo 1965 1 1 Estanciera-Uta, 
modelo 1965. 1 Camioneta Chevrolet, mo- 
delo 1965. — Los interesados pueden so- 
licitar los pliegos de condiciones hasta el 
día 9 de diciembre de 1S74. en la direc- 
ción arriba indicada — Apertura de la 
licitación: 16 diciembre 1974, a las 10 ho- 
ras. 

e. 28111 N» 9.567 v. 9[12¡74 



y Servicios Públicos D. N. C. P: y. V. ». 
Departamento Distrito Paraná Inferior J 
el importe del -tranqueo correspondiente.? 

D?pis J to de garantía: -Uno par ciento 
(1 ooi del valor total de la oferta. 

Valor del p 'e^o: $ 20.— 

Franqueo: 2,10. 

e.5|12 N9 9.€97 v.3|12|74 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
P.VRANA INFERIOR 
División Compras y Suministros 
Avda. -Belgrano y Bvrd. 27 de Fcjrer» 
Rosario — T. E. 85 081 

Llámase a Licitación Pública N? 258 
basta el dia 13 de diciembre de 1974 a 
las 10 y 30 horas para la adquisición de:. 
Tornillos, brlones, arandelas y tuercas. 

La recepción y apertura de' las pro- 
puestas se efectuará 'en el Departamento 
' istrito Paraná Inferior, Av . Belgrano y 
Bv. 27 de Febrero, Rosario, T. E. 85.081. 

Los pliegos de condiciones y especifi- 
caciones técnicas podrán ser consulta- 
tíos o adquiridos en la dirección 'indicada 
precedentemente en el horario de 7 a 13 
hora;, asi como también podrán solicitar- 
se por correo adjuntando giro- po.tal o 
nanearlo a la orden de: Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos -D. N. C. P. 
y V. N. Departamento Distrito Paran4 
Interior y el importe del' franqueo corres- 
pendiente. 

Depósito de Garantía: Uno por ciento 
(1 o!o) del valor total de la oferta. Va- 
lor derp'íego: $ 20,00. Franqueo:- •■( 2.10.- 
e.2|12-N? 9.C93-v.3|12|7/ 



Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas 

DIRECCIÓN GENERAL BE 
ADMINISTRACIÓN 



SERVICIO NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 

Llámase a Licitación Püulíca N? 1.530-C 
t hasta el día 6 de diciembre de .1974, a ka 
! l* horas. Provisión, de pantalones, -cami. 
| ,sas. uniformes, ambos y zapatos"! 
j Consultas y .piieges: Direcc'í'n Distrito 
: napital Federal, Venezuela 155,- 4? pIsq 
Capital. 
Valor del Pliego: $-30— 

e.TU2 N? 9.6¿5 V-SI^IW 

SERVICIO NACIONAL . 
DE ARQUITECTURA 

Llámase a Licitación Pública N<> 1.05*- 
0, hasta- el día 27 de diciemore de 1974, 



DIRECCIÓN GENERAL* , * 

IMPOSITIVA ■ y ■ :' ■ 

Llámase á Licitación Pública N« 1(75. 
para el día 9 dé diciembre dé 1974, a- las 
1 1 nóras, para - con tratar ' el : sérv icio dé 
refrigerio para el persoharde la sede' de 
la reglón Mar del -Plata; 

Pliegos y apertura: D, G. I. Región Mar 
■del "Plata — San Martín 2583. 6? piso, 
Mar del Plata, -Provincia .de Bs. As. 

; f .... ¿„. ..,- e.2117- N* 9,682 v.3|13|7A 



SUBSECRETARÍA 

DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Prórroga a la Licitación Pública Na- 
cional — Ley 20.5GO — N* 4|T4 , 

. Prorrógase la fecha de presen tacion de 
prepuestas .para el llamado >a licitación 
pública nacional n?, .4[74, dispuesto por 
Resolución, S. E. D. I. N? 558 del 10 de 
julio' de 1974, para los beneficiarios, pre- 
vistos en el- Capítulo III de la I.ey núme- 
ro 20.560, en los términos de los. artículos 
20, inciso -b).. de la citada Ley y.43, inciso 
o* del Decreto número . 719173, conforme 
c^n lo estipulado, por él Decreto número 
1.177¡74, pai'a la construcción, instálación : 
puesta en marcha ; y explotación de plan- 
tas celulósicó-papéleras que elaboren pa- 
pel par a diarios. 

Nuevo plazo dé presentación de las pro- 
puestas: Hasta el 28.de febrero de 1975, 
a Jas 14 horas. ■■ * -' 

Nueva fecha de apertura de las! pro- 
puetsas:.28de febrero de 197.5, *a las 15 
horas, en el Salóa in de la Secretaría de 
.'distado de Desarrollo In'duetríál., 

• ... e.29|ll N* 9.«fl v.3¡12|74 



"Llámase. a Licitación Pública N?_2.O07|74 ¡ a las 17 horas, para .contratar por el eis- 
h'asta el día 17 de diciembre de 1974, a las t tema de "ajuste .alzado" ia construcción 



Secretaria de Agricultura 
y Ganadería . 



i. ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

-■•■DE ADUANAS- ■ ■ p--- ■ '- '-'■ 

-,: DEPARTAMENTO *• :'.■■•:■ • 

.ADMINISTRACIÓN ■■ ■■ '[ • .'■/ ' 

Llámase a Licitación Pública- N? 40)74 
para la 'Contratación de un servicio de 
conservación y limipieza de 4. ascensores y 
un - montacargas ubicados- en Asopardo ' 
850, Capital y Dique 2, Sección. 4»,. res- | 
pectivamente, a partir del -mes de enero y j 
hasta el 3JIJ12J75. ... I 

Apertura: 9 de diciembre de 1974 a las 
15.30 horas, Sección Contrataciones. 

Retiro de pliegos: Sección . Contratacio- 
nes, Azppar.do,350, 3er., pisó, Cepita), de 
Jupee a. viernes de 13 a lR:horas. , ; -, . ■ 

- ;I , ,. ,,;.. .€.2)12-^.9-678^-. 3]12|74 

ADMINISTRACIÓN NÁCÍÓNAL 

■■■ DE ADUANAS ' 

;■ DEPARTAMENTO "■ i '" : V '' 
ADMINISTRACIÓN ' .*■ . 

Llámase á Licitación Publica 1 N? ;38174, ' 
para la contratación de 'un servicio de 
vigilancia y seguridad en el edificio de la 
Aduana de ' Rosario, a partir del mes de 
enero y hasta el 31 de diciembre de 1975. 

Apertura: 13 ds diciembre' de 1974 a 
Jas 15.45 horas. Sección Contratacio- 
nes. ' 

Retiro de pliegos, Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350, 3er. piso, Capital, de 
lunes a viernes de 13 a 18 horas o Adua- 
na de Rosario. 

C.2U2-N? 9.679-V.3J12J74 



DIRECCIÓN 1 'GENERAL l ; " 

DE ADMINISTRACIÓN ,l ' 

' Licitación Pública ^3 S¡ 14 ' , . ^ " 

■ : . ".E«pip. ' W„ i UMÍ 1 74 '.' ■ v'.. . ? „ .'-'.'►'.. 

Llámase a licitación Pública para él día 
9'del ñ'.'^s. dé diciembre de' J l9'54 l alas' i% 
horas, pará v la adquisición^ dfe útiles de 
oficina.-'""" : ' ■ -'"''■' ■ ■ 

El pliego de ,con<fic;ones se encuentra a 
disposición de. los interesados en. la*. Di- 
rección. General de Administr;ación — : De. 
pai'tamentó Compras y Suministros,. Pa-^ 
seo Colón 974, oficina N' ; 34, Planta Baja, 
Capital Pédcral. 

t' _ > . -..-« -.*, í .-. El Directcr General-.* 

; ' 1 ' ' '■■ '"' '«.2|1¿'N« ^'^86"V-3tl2|7i|- 



16 horas, para él lavado <íe los vidrios en ' 
ventanas (interiores y exteriores) del Edi- 
ficio Central. 

Pliego de condiciones.'consultas, presen- 
♦•ación de propuestas y .apertui'a, en la 
Dirección. General de. Administración — 
Departamento Contrataciones y Sumínis. 
tros (Compras) — Ávtía; 9 de Julio N? 
1935, PifK) 6? -r Capital Federal. 

e.2il2 N* 9.C94 V.3jl2j74 

DEPARTAMENTO DISTRITO '• 
PARANÁ INFERIOR- 
DIVISIÓN. COMPRAS 

Y SUMINISTROS - - _ - -i .. 
Avda. BelgTano.y Bvard. 27 de Febrero 
Rosario — T. .E. 85 081 V ^ 

^Llámase .a Licitaciónu-Pública- N? 230 
hasta el'dia 16' de diciembre de 1974 alas 
10.Ü0 horas, para la adCjuisición-de: -Cable 
de alambre de acero, medidas varas (8.500 
metros). . j . ' '.; r ■ ' *''- 

La recepción y apertura de/ las ■ pro- 
puestas se, efectuará en el Departamento 
Distrito -P'araná-Inferior, *Avda.; Belgrano 
v Bvard,. 27 de Febrero, Rosario, T. E. 
85.081. .: ■: , ■ - •.'. ; ■"■;.■ 

Los pliegos de^ condiciones y especifl. 
caciones .técnicas podrán, ser consultados 
o adquiridos en la Direce'ón Indicada-pre- 
cederjtemente^en.e- horai-lo dte 7 al2^h's.-.- 
comoasi-también podrán, solicitar por .co- 
rreo adjuntando giro postal o bancario a 
la Orden: Ministerio *e Obras^ y, Servi- 
cios Públicos.-p, N..C. P. y iV.'N., Departa- 
mento Distrito Paraná Inferior y , el" im- 
porte .del franejueo correspondiente., 

Depositó' de Garantía: "Uño' 'ñor" fíisnto 
(1 o|o).del valor total.. -de- la oferta." 

Valor del pliego: ■%■■ 40; — 4. 

Franqueo: $ 2.10. - ■ . <* -. ■ 
■ ■ . . .-,. ... ..S-.2J12 .W ) 9.69g'"V.3112i74 



del edificio para el Juzgado Federal en el 
terreno sito en la calle 25 de Mayo N» 
9^8 de la ciudad de Corrientes. 

Presupuesto Oficial: $ 12.375.000. 

Importe de la garantía: $ 123.750. 

Pliegos, aclaraciones y ■ presentación 
propuestas: Supervisión, Licitaciones del 
S.N.A., Avda. 9 '-de Julic W 1925, pis» 
19?. Capital Federal, como asi también 
en el Distrito Noreste del S.N.A.,' Avda. 
3 de Abril, N?,998, -CorrienteSi Las acla- 
raciones podrán realizarse en ambas de^ 
pendencias hasta- doce (12i'dias nábilea 
previo a la apertura y la presentación de 
propuestas, en . el. Distrito Noreste del SL 
N. A.hasta cinco (5) días hábiles antea 
de dicha fecha .y en Supervisión Licita- 
ciones ,del S.N,A.. hasta el dia y hora 
fijada- para. la. apertura. Plazo de -ejecu- 
ción: Veinticuatro "(241 meses. Precio, do» 
cumentación: $. 700. Pagó .-de ■ la jxiiema 
en, Capital Federal. Departamento Admi» 
nistración "del S.N.A., Avda.. 9 de Julio 
'Nt--1925, plsóVlK Capital Federal, de « 
a- 18 horas. ■- 

■..:■•*; - e ; 20illN* 9.104" T.lCtllp» 



JUNTA NACIONAL 
DE GRANOS 

DELEGACIÓN NECOCHEA 
Llám/^se a Licitación Pública N* 3-P 74, 
para la contratación' durante- el período 
del i*| 1 al 11112 de 1975, del servicio de 
acarreo de granos por camiones, -entre 
unidades y plantas de silos 'subterráneos 
dependientes de esta Delegación. -. — La 
cantidad -aproximada ^a mover es de; 
260.000 toneladas y se; deberá- disponer 
de un promedio de -40 camiones diarios; 
Fecha de apertura* 16 de diciembre- de 
1974, a las 11 horas, en Avda. 59 N? 3208| 
11. Necochea. — Informe' y entrega de 
pliegos en la misma dirección. 

e. '28|11 N* 9.568 v; 9]12!74 



DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ INFERIOR 

DIVISIÓN COMPRAS ' 

, . , .y, ',sujwJ:nj$tro8'._ ,,.„ ';;_ ■ 

Avda. Belgrano y Bvárd'; 27 de Febrero 

, Rosario . T. .E. 85,081 

Llámase a, Ucitacjóh . Pútíl'ica ' N* 259. 
hasta, el" día' 16" , de diciembre, de i 974. a, 
laá.10 y. 30 horas, para la. adquisición de: 
acero ; dulce común en k - perfil, ángulo nías, 
iguales,, en perfil "T*', en barras redonrtap 
y ,en .chapas- psas 



Secretaría de Marina Mercante 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
- CONSTRUCCIONES PORTUARIAS,, 

Y YJAS NAVEGABLES -'. t ¿ ., 
• Departamento Distrito Paraná 
. ■■ Sa'p'er^or. ' - -., 

Llámase a Licitación Pública N* 4*- 
DDPSJ1974, hasta el dia 13 de., diciembre 
dt 1974, a las .ortec" (11): horas,' para coeu 
traíar*. la próvitión de: u ' .-? . 

l.'c|u. Hormigonera con tambor-*bascu- 
■ante, con cargador "Boünóus o simila» 
modelo H, C. 350. con las, siguientes ¡ck- 
i'ácterístícas aproxirnadas: Capacidad ''de' 
mezcla 350' litros,' vxilümen del tambor 5ltt 
litros producción de hormigón .11114 m3T 
h... capacidad del dosif icádor * dé áSV» 
P0.', litros, accionada per un motor a ex- 
plosión'" diesel de 8 HP„" equipada eóü 
ruedas, neumáticas de 600 x '16, con im 
pesó de 1.200. kgs, 

1. c¡U. '-r- Grupo. electrógeno %ounÚB •, 
ái'miíar. con/niotor dié;el bibilíñ'dric^^de' 
15 H.P. a i. 500 r.p-m-,, refrigerado por. 
an'e 4. tiempos, inyección directa," genera^ 
oor de 10 Kwa 220[380 Volts, con pola* 
de tres correas trapezoidal. 

1. c¡u. — Guinche a fricción tipo' "Bou- 



La- recepción y apertura de las pro- nc ¿» ' ' sim»^ eobre chasis de , 4 ^¿^ 
puestas se efectuará en el Departamento CO íV. comando manual, polea para conS 

trapezoidal con una capacidad de 1.0W 



Distrito Paraná. Inferior, Avda.- Belgrano 
y Bvard. 27 de Pebrero; ' Rosario, T. JE. 
:'85.081'. ■■-'■ ■■■■ * ll 

Los pliegos de condiciones, y especifi- 
caciones :técni-2as.. podrán, ser consultados 
o adquiridos en la dirección ind'cada pre- 
cedentemente, en el horario de 7 a 12 
horas, como así tamb'én podrán solicitarse 
por correo adjuntando giro postal o ban- 
cario a la Orden de: Ministerio de Obras 



kilogramos. 

Consultas y propuestas: ■ Departamento 
Distrito Paraná Superior de la D. N. <?.■ 
P. r V. N., Avda, Libertador General 
San Martín N? 1303, Corrientes. Oficina: 
Compras. Horario: 7.30 a 12.30 hs. Plle- 
í¡o: $ 12,00. Pago del mismo en División 
Contaduría. 

e.2U2-N? 9.698-v.3jl2fU 
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DIRECCIÓN NACIONAL. BE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 

y vías navegables 

Departamento Suministros 

Llámase a Licitación Pública N<? 5.173 
íasta el día 16 dé diciembre He 1974 a las 
15.15 horas, para la Construcción y Pro- 
visión de cinco corazas p¡bomba centrí- 
fuga, de acero cromo manganeso sjnor- 
mas Astm A128-60 grado C. y s plano 
N? 3143-DGAT., p|la draga 311-C. 

Importe del Presupuesto Oficial: pe- 
ecs 400,000,00; Garantía de oferta a cons- 
tituir: $ 4,000,00. 

El pliego de condiciones y especificacio- 
nes técnicas puede ser consultado de 13 a 
19 horas, en el Departamento Suministros 
de la Dirección Nacional de Construccio- 
nes Portuarias y Vías Navegables, Avda. 
Pte. Julio A. Roca 738, 5' piso, Buenos 
Aires. 

Para adquirir dicho pliego, previamente 
-deberá efectuarse el pago de ; 50,00 en 
Habilitación, 3er. piso del mismo edifi- 
cio. 

e.2J12-N? 9.700-v.6|12¡74 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

Departamento Suministros 

Llámase. a Licitación Pública N? 5.171 
hasta el, día 16 de diciembre de 1974 a las 
16 horas, , para la Construcción y Provi- 
sión de dos rotores y dos ejes para bomba 
centrifuga de dragado, (draga 251-C), de 
acuerdo a los planos Ñros. 1.414 v 1.436 
,-pGAT. 

Importe del presupuesto oficial: pesos 
450.000,00; Garantía ,de oferta a consti-. 
tuir: $ 4.500,00. 

El pliego de condiciones y especificacio- 
nes técnicas puede ser consultado de 13 
a lfl horas, en el Departamento Suminis- 
tros de la Dirección Nacional de Cons- 
= trucciones Portuarias y Vías Navegables, 
Avda. Pte. Julio A. Roca 738, 5? piso, 
Buenos Aires. 

Para adquirir dicho pliego, previamente 

deberá efectuarse el pago de $ 50,00 en 

Habilitación, 3er. piso del mismo edificio, 

' . , e.2|12-N<? 9.701-V.6112 74 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

Llámase a Licitación Pública N? 83-0 
dé la Dirección Nacional de Construccio- 
nes Portuarias y Vías Navegables, hasta 
' 'el día 21 del mes de enero de 1975, a las 
16 horas, para la provisión de tres (3) 
dragas de succión por arrastre de 2,000 
m3. de capacidad, en un todo de acuerdo 
al pliego que podrá ser consultado y ad- 
quirido en el Departamento Suministros 
sito en la Avda. Pte. Julio A. Roca N* 
734, piso 5 o , Capital Federal, de 13 a 19 
• horas. ■ 

<- Presupuesto Oficial: $ 480.000.000, 
Garantía de propuesta: $ 4.800.000. 
Presentación de las propuestas: En el 
mencionado Departamento Suministros. 

Apertura de las propuestas: En el Sa- 
lón de Situaciones, sito en el 5? piso, del 
citado edificio, Avda. Pte. Julio A. Roca 
734, donde también podrán presentarse 
los pliegos hasta momentos antes de la 
, hora fijada para la apertura. 
Precio del p'iego: S 4.000. 

e.25ill N? 9.341 V.13J12J74 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS Y VÍAS 
NAIVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ SUPERIOR 
Llámase a Licitación Pública N? 43- 
DDPS 1974, hasta el día 16 de diciembre 
t , de 1974, a las, once (11) horas, para con- 
'..' gratar la, provisión de: 
'"' 1. cu. Retroexcavadora tipo 'Motín 
Deere" .modelo 92 o similar para exca- 
, ¥ar ,h¿¿íta ;3,65 . mfcs, de profundidad y 
' l$0?.'de oscilación. Equipo cargador fron- 
,, tal, .P^jerTa de excavación 2.834 Kgs. al- 
',. tura de carga 3,00 m. sistema hidráulico, 
■/;' válvula, de alivio 158,2 kgjcm2., bomba 
' 85 litros por minuto tipo a ^engranaje de 
, .2.200 r„p.mvdQs palancas de control, pe- 
80' del balde 107 kgs. y con un corte de 
0,119 m3. Potencia 47.5 Hf. Motor Dié- 
*el de 3' cilindros y 4 tiempos con vál- 
vulas en la cabeza. Dirección hidráuli- 
ca, tanque combustible 39,7 litros. Neu- 
máticos delanteros 750 x 16 y' traseros 
-,j. 113,6, 'x '26; con 5 velocidades y marcha 

atrá/s. 
■ .■■. 1 ¡Consultas y r propuestas: Departamento 
Distrito Paraná Superior de la D," N. 
tC. P. y V, N.. Avda. Libertador 1 Gene- 
ral San Martín N? 1303. Corrientes.'- 
. '•■: Oficina: Compras. 
Pliego: $ 25,00. 
■ : Borario: 7.30 a 12.30 horas. 

Pago del mismo en División Conta- 
duría;. 

«iSejll-N» 9.416 V.5Í12J74 

, Subsecretaría de Obras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública del 7' Distrito Santa 
Pe para ei alteo de terraplenes y coloca- 
ción de alfj»* 1 *- "" '"■■*. *-*-ntl. 



gón armado con destino a la Ruta 95 - 
Tramo: Tostado - Paralelo 28 - Secciones 
Varias. — $ 1.300.000,—. Depósito de ga- 
rantía: % 13.000, — . Precio pliego: $ 140,—. 
Plazo de obra: 8 meses. 

Presentación propuestas: 11 de diciem- 
bre de 1974, a las 11 horas, en la Sede 
del 79 Distrito, sito en Avda. 27 de Fe- 
brero 2199, Santa Fe, donde puede con- 
currirse por informes. 

Los pliegos además pueden ser consul- 
tados o adquiridos en la Sede dej Distri- 
to o en ia División Licitaciones y Con- 
tratos, Avda. Maipú 3, 59 piso, Capital 
Federal. 

e.20,'11 NP 9.118 v.10|12;T4 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Exiite. 11.855-17-1974 

Licitación pública N? 8 del 17 Distrito 
para la ejecución de las obras en la Ruta 
12 — Tramo: A? Brazo Largo — A? Sa- 
gastume — Sección; Km. 138,600 — Km, 
148,000 (Álteos de terraplén, alcantarillas 
bóveda, caños de H'.G' ondulado, calza- 
da enripiada y estabilizado asfáltico) en 
jurisdicción de la Provincia de E. Ríos. 
— $ 7.956.047,86 — Depósito -de garantía: 
$ 79.560,48 — Precio pliego: $ 260,00 — 
Plazo de Obra: 6 meses, — Presentación 
propuestas: 12 dé diciembre de 1974, a 
las 10 nocas, en la Sede del 17 Distrito, 
sito en San Martín 567 — Paraná — 
Entre Ríos. — Consultas y retiro de plie- 
gos de lunes á viernes de 6 a 14 horas. 
e.20Ul N» 9.128 v. 10112174 



DIRECCIÓN NACIONAL ' 

DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 718¡74 para la 
construcción de un Puesto de Control de 
Tránsito en Avda. Gral. Paz y del Liber- 
tador, Capital Federal. $ 620.000. Depó- 
sito de garantía: $ 6.200. Precio pliego:' 
% 90. Plazo de obra máximo: 10 meses. 

Presentación propuestas: 19 de diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e.25111 N? 9.339 v.0|12 : 74 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 715(74, para la 
ejecución de las obras en "la Ruta 9 . 
Tramo: El Carril - Cerrillos (bacheo y 
tratamiento bituminoso tipo doble); en 
jurisdicción de la Provincia de Salta. — 
$ 1.558.549,—. Deposito de garantía: pe- 
sos 15.585,49. — Precio pliego: $ 140,—. 
Plazo de obra: 5 meses. 

Presentación propuestas: 16 de diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e.20lll N? 9.117 V.10|12;74 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 720)74 . 

Para la ejecución de las obras en la 
Ruta 40 Sud — Tramo: El Sosneado- 
Coipo Lauquen — Sección: Km. 362 — 
Km. 393 — Km. 423 — Km. 453 (base 
estabilizada, tratamiento doble y alteo de 
banquinas); en ■ jurisdicción de la Pro 
vincia <Ie Mendoza. 

$ 8.323.016,00, —'Depósito de garantía: 
$ 83.230,16. 

Precio pliego: $ 260,00. 

Plazo de obra: 12 meses, 

Presentación propuestas: 20 de dtciem 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e,25|ll N9 9.334 v.l3|12|74 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD . 

Licitación Pública N? 722J74 

Pai-a la ejecución 'de las obras en la 
Ruta 40 ■ :■■— Tramo: Capayán-Fam atina 
— Sección: Km. 604,3 — * "Km. 616,6 (te- 
rraplenes, base estabilizada y tratamiento 
bituminoso superficial); en jurisdicción 
de la Provincia de Ia Rioja. 

$ 4.223.080,00. — Depósito de garantía: 
$ 42.230,80. ■'■ 

■ Precio pliego: $ 260,00. 

Plazo de obra: 12 meses. 

Presentación propuestas: 26 de diciem- 
bre de 1974,. a las 15, horas, .en ia Sala 
de Licitaciones, Avdal. Maipú 3, t planta 
baja, Capital Federal. ., v .' 

e.25|ll N9 9.336 V.'l3[12l74 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? -716|74, para la 
ejecución de las obras en la Ruta 40 Sur 

- Trampa Agrelo - Paredltas . Sección 
Km. 39 - Km. 71 (bacheo y tratamiento 
oituminoso tipo sellada); en jurisdicción 
de la Provincia de, Mendoza. — $ 1.266.460. 

— Depósito de' garantía: $ 12.664,'60. — 
Precio pliego: $ 140,00. — Plazo de obra: 
5 meses. 

Presentación propuestas: 17 de diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital , Federal. 

- e,20¡ll N? 9.116 v.l0|12¡74 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 723174 para la eje- 
cución de las obras en la Ruta 68 - Tra- 
mo: Empalme Ruta 40 - Empalme Ruta 
9 - Sección: km. 0,000' - km. 34.400 (base 
estabilizada y tratamiento bituminoso ti- 
po simple); en jurisdicción de la Provin- 
cia de Salta. $ 4.904.960. Depósito de ga- 
rantía: $ 49.049,60. Precio pliego: $ 260. 
Plazo de obra: 12 meses. 

Presentación propuestas: 27 de diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e.25!ll N» 9.337 V.13|Í2(74 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 724(74 para la eje- 
cución de las obras en la Ruta 68 - Tra- 
mo: Empalme Ruta 40 - Empalme Ruta 
9 - Sección: km. 34,400 - km. 65,900 (base 
estabilizada y tratamiento bituminoso 
simple); en jurisdicción de la Provincia 
de Salta. $ 5.565.9S2. Depósito de garan- 
tía: $ 55.659,92. Precio pliego: $ 260. Pla- 
zo cíe obra: 12 meses. 

Presentación propuestas:. 27 dé diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. "Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. . ' 

e,25|ll N» 9.338 v.I3U2¡74 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N» 725)74 para enco- 
mendar los trabajos de mantenimiento de 
las Instalaciones de Iluminación de la 
Avda. Gral. Paz, por el término de 5 años. 
$ 16.750.000. Depósito de garantía: pesos 
167.500. Precio pliego: $ 420. 

Nota: Los .pliegos estarán en venta has- 
ta el 19 de diciembre de acuerdo con lo 
estipulado en el artfcu'o '2V, inciso B„ del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la 
obra. 

Presentación de propuestas: 30 de di- 
ciembre de 1974, a las 15 horas, en la 
Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 3, plan- 
ta baja, Capital Federal. 

e.25!ll N? 9.340 T.6|12j74 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 717|74, para la 
ejecución de las obras en la Ruta 51 . 
Tramo: El Aybaí - Campo Quijano, (ba- 
cheo y tratamiento bituminoso tipo do- 
ble); en jurisdicción de la Provincia de 
Sa:ta. — $ 1.514.524,—. Depósito de ga- 
rantía: $ 15.145,24, — Precio pliego: pe- 
sos 140,—. Plazo de obra: 5 meses. 

Presentación propuestas: 18 de diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e.20|ll N? 9.115 V.10J12/ÍÍ 

DIRECCIÓN. NACIONAL 
DE VIALTOAD 

Licitación Públic a N« 714(7.4, para la 
ejecución de las obras en la Ruta 50 - 
Tramo: Pichanal — Ríe Pescado — Sec- 
ción: Km. 0,000 - Km. 43,700 (base es- 
tabilizada, bacheo y tratamiento doble); 
en jurisdicción de la Provincia de Salta. 
$ 4.883.123. — . 

Depósito de garantía: f 48.831,23. 

Precio pliego: $260.—. 

Plazo de obra: 8 mesest ■ 

Presentación propuestas: 13 de diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Avda.' Maipú 3, planta ba- 
ja, Capital Federal. 

e. 20111 N9 9.114 v. 10¡12|74 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 713J74. páranla 
ejecución de las obras en 'la Ruta 7 -r 
Tramo: Las Catitas-San Martin. Seccio- 
nes, km. 988 . km. 999 - km. 1.0O3 - km. 
1.014 y khv 1.049 - km. 1.053 (bacheo y 
tratamiento bituminoso tipo sellado); en 
jurisdicción de la Provincia dé Mehdoza. 
% 1.087.607. Depósito de. garantía; pesos 
10.876,07. Precio pliego: $ 140. Plazo de 
obra: 5 meses. . * ' 

Presentación propuestas: 12 -de diciem- 
bre de 1974, a las 15. horas, én.la Sala 
de Licitaciones, Avda., . Maipú. 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e.20|ll N? 9.107 V.10I12J74 

DIRECCIÓN NACIONAL ■<.*'-■■ 
DE VIALIDAD „ í- 

Llcitaclón pública N? 6 del 17? Distrito 
para la' ejecución de las obras en la Ruta' 
12 — Tramo: A? Brazo Largo — A? Sa- 
gastume — Sección:. Km. 115,000 — Km. 
129,000 (construcción de banquinas, cal-' 
zada enripiada y estabilizado . asfáltico) 
en jurisdicción de la Provincia de Entre 
Rios. — Pérsüpuesto Oficial: pesos 
4.837.070,65-— Depósito de garantía: $ 
18.370.71 — Preclo'pliegor'l^ 260,00 — 
Plazo de obra: 6 meses;. . 

Presentación propuestas: 11 dé diciem- 
bre de 1974. a las 10 horas, en la Sede 
del 17 Distrito, San Martín 567 — Pa- 
raná — Entre Ríos. — Consultas y retiro 
de pliegos en dicha Sede de lunes a vier- 
nes de 6 a 14 horas. 

e,20|ll N? 9.126 V.10ll2{74 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

(Expte.: Í1858 — 17 — 1974 

Licitación pública N? .7 del 17 Distriti 
para la ejecución de las obras en la Ru- 
ta 12 — Tramo; A' Brazo Largo — A* 
Sagastume — Sección: Km. 129,000 áfc. 
Km. 138,600 (álteos de terraplén, a*can^ 
tariüas, bóveda, caños de H? G' ondu- 
lados, calzada enripiada y estabilizada 
asfáltico) en jurisdicción de la Provincia 
de Entre Ríos.— $ 6.494.753,24. — Deposita 
de garantía: $ 64.947,53. — Precio plie- 
go: $ 260,00 — P^azo de obra: 6 meses. - 
Presentación propuestas: 11 de diciembre 
de 1974, a las 11 horas, en la Sede del 
17 Distrito sito en San Martín 567 — 
Paraná — Entre Ríos. — Consulta y re- 
tiro de pliegos de lunes a viernes de 6 a 
14 horas. 

e.20|ll N? 9.127 v,10|l2|74 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expte. 11.857-17-1974 

Licitación pública N? 9 del 17? Distri:* 
para la ejecución de las obras en la Ruti 
12 — Tramo. A? Brazo Largo — A 9 Sa- 
gastume — Sección: Km. 148.00L — Km. 
158,230 (álteos de terraplén, alcantarillas 
bóveda, caños H? G? ondulado, calzacj£ 
enripiada y estabilizado asfáltico) en ju- 
risdicción de la provincia de Entre Ríoa 
$ 7.617.141,73. — Depósito de garantía 
% 76.171,42. 

Precio pliego: $ 260,00. Plazo de obra 
6 meses; — Presentación propuestas: i¡ 
de diciembre de 1974, a las V horas, en ia 

5 Je del 17? Distrito, sito en San Martí» 
567 — Paraná — Entre Rins. — Consultaj 
y retiro de pliegos de lunes a viernes dt 

6 a 14 horas. 

e.20|ll N? 9.131 v,10|12|7( 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 721|74 

Para la ejecución de las obras en ía 
Ruta 94 -r- Tramo: General Pinedo — 
Avia Teral — Sección: Km. 1108,200 — 
Km. 1196,000 (bacheo y tratamiento do- 
ble) ; en jurisdicción de la Provincia da 
Chaco. 

$ 9.891.650,00. — Depósito de garantía: 
$ 98516,50. 

Precio pliego: $ 260,00. 

Plazo de obra: 16 meses. 

Presentación propuestas: 23 de diciem- 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Máipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e.25|ll N? 9.335 v.l?112¡74 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública W n2\".t para b 
ejecución de las obras en la Ruta sjN' 
camino de acceso a la Ruta 205 aesde li 
Autopista Teniente Gral. Ricchieri - Sec- 
ción: km. 0,00b - km. 6,600 (bacheo, car- 
peta de concreto asfáltico y alteo de ban- 
quinas)- en jurisdicción de la Provindi 
de Buenos Aires. $ 2.078.ÍI93. Depósito di 
garantía: $ 20.786,93. Precio pl:ego: $ 14C 
Plazo dé obra: 3 meses. 

Presentación propuestas: 11 de diciétf* 
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sal) 
de Licitaciones, Avda. Maipú' 3, plantt 
baja, Capital Federal. 

e.20|ll N? 9.106 v.lO|12|D 

Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente Humano 

SERVICIO NACIONAL DE 
PARQUES NACIONALES 

.' LEY 18.594, 

licitación Pública N? 1.628 
Expediente N* 3.775174 

BAJO EL RÉGIMEN DE 
OBRAS PUBLICAS 
Referencias: Construcción varadero j 
galpón en Puerto Bandera, Parque Nació- 
nal Los-Gla^ares. Primera etapa. 

Apertura: el día 13 de diciembre de 1974 
a las 14 horas, simultáneamente en of.ci' 
ciñas centrales Departamento de Contris 
taciones y Trabajos Públicos Ancón 534* 
Capital, y ea la Intendencia del Parqu* 
Nacional Los Glaciares. 

Pliegos: Podrán ser retirados en las di* 
lecciones citadas anteriormente. Siendt 
el valor del m'smo de cien pesos ($ 100.-) 
Nota: Los oferentes deberán presenta! 
cédula fiscal o fotocopia legalizada pc« 
escribano. 

e.2|12 N» 9,744 v.4jl2|7t 

Subsecretaría de Recursos Hídricos 



INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TÉCNICA H1DRICAS 

CENTRO DE TECNOLOGÍA 

DEL AGUA 

Licitación Pública N» 6|74 LHA 
Llámase a Licitación Pública para el d& 
10 de diciembre de 1974, a las 13.30 hS* 
para la adquisición de maderas y mate- 
riales afines. El pliego de condiciones cem 
las especificaciones, podrá ser retirado ei 
el Laboratorio de Hidráulica Aplicada - 
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Pabellón de Investigadores, 1? piso, Sec, 
tor Compras. Ds 10 hs. a 15 hs. Barrio 
Esteban Echeverría, Empa'me Ruta 205,' 
Ezerza, lugar donde se llevará a cabo el . 
acto de apertura . ! 

e.2)12 N* 9.688 v.3;i2(74 

INSTITUTO NACIONAL.DE I 

CIENCIA Y TÉCNICA H 11)1(1 CAS I 

CENTRO DE TECNOLOGÍA 

DEL AGUA 

Licitación Pública. N? 5|7D LHA 
Llámase a Licitación Pública N? 5J74- 
LHA para el día 10 de diciembre de 1974, 
a las 14 hs., para la acjavlsición de barras, 
perfiles, planchuelas, etc. 

- El pliego de condiciones con las especL 
ficaciones, podrá ser retirado en: Labo- 
ratorio de Hidráulica Aplicada — Pabe- 
llón de Investigadores, 1? piso, Sector 
Compras, de 10 hs. a 15 hs. Barrio Esteban 
Echeverría, Empalme Ruta 205, Ezeiza, 
lugar donde se llevará a cabo el acto de 
apertura . 

e.2|12 N? 9.689 v.3)12¡74 

INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TÉCNICA HIDRICAS 

CENTRO DE TECNOLOGÍA 

DEL AGUA ' 

Licitación Pública N* 6|71-LHA 

Llámase a licitación pública para el. día 
10 de diciembre de 1974, a las 14.30, para 
la adquisición de un equipo cargador fron- 
tal y retroexcavadora. 

El pliego de condiciones con las especi- 
ficaciones, podrá ser retirado en: Labora- 
torio de Hidráulica Aplicada — Pabellón 
de Investigadores, 1' piso, Sector Compras 

— De 10 a lo horas ^- Barrio Esteban 
Echeverría — Empalme Ruta 205 — Ezei- 
za, lugar donde se llevará a cabo el acto 
de apertura. 

_ ; e.2|10 N? 9.690 v.3)12|74 

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL 

Licitación Pública N? 23 

Llámase a Licitacón Pública Ns 23, para 
la adquisición de un grupo electrógeno 
de 16 HP y un grupo electrógeno C. V. 

Los pliegos de bases y condiciones po_ 
drán ser retirados de lunes a viernes en 
el horario de 12,30 a 19 horas, en la Ofi- 
cina de Compras de este Instituto Fores- 
tal Nacional. 

El acto de apertura tendrá lugar en el 
Instituto Forestal Nacional — Departa- 
mento Administración — . Compras, Ventas 
y Contratos, sito en Avda. Pueyrredón 
2446, ler. piso. Capital Federal, el día 13 
dr diciembre de 1974, a las 15 horas. 

e.2|12 N? 9691 vA(12|74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administración 
— Compras — de la Secretaría de Estado 
de Recursos Naturales y Ambiente Hu- ! 
mano, llama a Licitación Pública -número' 
169 ( 74, para el día. 10 de diciembre de 1974, ! 
a las 16,- para la adquisición de "Grupos I 
E ectrógenos para corriente alternada tle I 
220 V. y corriente continua de 12 V., si- 
multáneas; cuyo pliego de bases y con-, 
diciones detallado se encuentran a dispo- 
sición de los interesados en la Oficina de ■■ 
Compras, sito en la calle 25 de Mayo 459, 1 
Planta Baja, Capital, dentro del horario 
de 13 a 18 horas :' 

e.2)12 N? 9.692 v.3J 12)74 ¡ 

DIRECCIÓN GENERAL DE I 

ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administra. - 1 
ción — Compras — de la Secretaría de 
Estado de Recursos Naturales y Ambiente í 
Humano, llama a Licitación Pública N? 
163J74, para el día 10 de diciembre de 1974, 
a ias 15 horas, para la adquisición ie 
"Mesas Plegadizas y Catres Metálicos 
Plegadizos", cuyo pliego de bases y condi- ¡ 
ciones detallado se encuentran a dlspo- 
slción de los interesados en la Oficina de 
Compras, sito en la calle 25 de Mayo 459, I 
Planta Baja — Capital, en el horario de 
13 a 18 horas. 

e.2|12 N? 9.693 v.3|12|74 



J^ Corporación de Empresas 
Nacionales 



YACIMIENTOS MINEROS 

DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) 

PROYECTO MINERO 
INDUSTRIAL FARALLÓN NEGRO 
Licitación Pública N? 18|74 
Objeto; Provisión de cuatro (4) Elec- 
trobombas centrífugas, horizontales mul- 
tietapa, . a Instalarse en .estaciones " de 
bombeo de agua, en Farallón Negro, Dis- 
trito Hualfin, Departamento Belén, pro- 
vincia de Catamarca. - 

Apertura:' 18^de diciembre de 1974, a 
las 9 horas. 

- Lugar: Prado 208, San Fernando del 
Valle de Catamarca. 
Precio del pliego: $ 150. 
*. Adquisición de pliegos: con carácter 
« obligatorio, de lunes a viernes, en: 

—Mina Farallón Negro: Distrito Hual- 
fin, Departamento Belén, Catamarca. ' 

— San Fernando del Valle de Cata- 
marca: prado 208 iTel. 5331), de 8 a 13 
y de 17 a 20 horas. 



— San Miguel de Tucumán: Córcoba 
605, ler. piso. Oí. 8 y 9 (Tel. 22071), de 
8 a 12 y de 16 a 20 horas. 

— Capital Federal: Avda. Julio A. Ro- 
ca 710, 6 ? piso (Tel. 34-8024|25>, de 9 a 
13 y de 15 a 19 horas. 

$ 180.— e.27jll N? 11,478 V.6;;.2|74 

1 YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES 

GERENCIA 

DE SUMINISTROS 

Lie. Púbüea 15 N? 1522)74. — Repuntas 
pJConvertidor Twin Dísc. 

Apertura: 9¡I|75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N? 1523;74. — Electro- 
bombas a pistón, centrífugas y repues- 
tos. ' 

Apertura: 9|1¡75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N? 1550J74. — Conjun- 
tos colgadores de -cañerías y accesorios. 

Apertura: 7|1|75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N* 1551)74. — Repues- 
tos plpescadores a mordazas Bowen. ' 

Apertura: 2|1|75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N? 1552|74. — Instru- 
mentos de control y medición. 

Apertura: 10Í1J75. . 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 14 N? 1554|74. V Servicio 
de control de hidrocarburos y muestras 
de perforación en pozos de exploración. 

Valor: $ 2.000. 

Lie. Pública .00 N* 1555J74. — Formula- 
rios. 
Apertura: 23)12)74. 
Valor: * 20. 

Lie. Pública 05 N* 1557(74. — Tuberías 
y serpentinas de calefacción. 
Apertura: 3|1)75. 

Valor: $ 20. . ¡ 

Lie. Pública 20 N? 1558)74. — Ester 
Butilico. * 

Apertura: 23|12|74. 
Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N* 1559Í74. — Rspúes- 
tos p|equipo de perforación 4LD-150. 
( Apertura: 23(12|74. 
¡ Valor: $ 20: 

! Lie/ Pública 15 N' 1560)74. — Motores 
Diesel p=accionar aparatos -individuales, 
i Apertura: 27)12(74. 
Valor: $ 20. , 

Líe. Púbüea 15 N? 1561)74. — Cables 
p)registración sísmica. 
Apertura: 27|12|74. 
Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N* 1562)74. — Bridas 
esparragadas. 
Apertura: 27|12|74. w 
Valor: * 20. 

Lie. Pública 15 N* 1563)74. — Inter- 
- cambiadores ■ de calor, petróleo, agua. 

Apertura: 30|12|74. 
* Valor: $ 20. 

Uc. Pública 15 N* 1564)74. — Equipo 
moto y electrobombas centrífugas. 
•Apertura: 7|1(75. 

Valor: $ 20. 

Lie.. Pública 15 N? 1565)74. — Tapones 
empaquetadores y accesorios. 

Apertura: 8|1|75. 

Valor: $ 20. 

Lie.- Pública 15 N* 1566|74. — ISquipa- 
.miento radioeléctrico - Cóm. Rivadavia - 
Río Gallegos, Río Grande. 

Apertura: 17|1|75. 

Valor: $ 20. 

Lie.- Pública 15 N? 1567)74. — Pesca- 
dores diversos. 

Apertura:-14|l(75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N* 1568)74. — Porta- 
manchas p|perf oración rotativa. 

Apertura: 15(1|75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N? 1569)74. ■*- Repues* 
tos' p¡válvulas Shafíer. 

Apertura: 17|1¡75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N* 1570)74. — TijeraB 
golpeadores. 

Apertura: 20|1|75. 

Valor: $ 20. 

Lie. Pública 15 N* 1571)74. — Caños 
lavadores. 

Apertura: 21|1)75. 

Valor: $20. 

tic. Pública 15 N* 2572|74. — Repues- 
tos pjequipos de perforación Rumano 4- 
LD-150.D. 
. Valor: $ 20. 

Pliego: Sala de Apertura de Licita- 
ciones, Avda. Roque S. Peña TH> plan- 
ta baja, oficina 5, Capital Federal. 

€.27)11 N* 9.482 n. 10 13)74 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

GERENCIA DE~SUMINISTROS 

Le. Pública CE N* 40 — 639174. — 
Aceites bases de importación para ei 
año 19V5. 

Apertura: 19fl2¡74. 

Valor $ 20. 

Lie. PúbUca 20 N? 1.548(74. -r Tambo- 
res y baldes. 
Apertura: l. c U2)W. 

Valor: % 20. 

Pliegos: Sala de Apertura de Licita- 
ciones, Av. R'que S. Peña 777. Planta 
Baja, Oficina 5, Capital Federal. 

e. 22|11 N° 9.279 v.5|12|74 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

' ADMINITRACION 
PLAZA HUINCUL 
Licitación Pública N* 55)274)74 
"Trabajos de apertura de caminos y 
movimiento de tierra en Rincón de tos 
Sauces Rubro Rupyco 7". — Fecha -de 
apertura: 20.de diciembre de 1974. a las 
.9 horas. — ' Pliegos: Roque Sáenz Peña 
777 Capital. Federal Administraciones. 
Plaza Huincul. Mendoza y Comodoro Rl- 
vadavia, — Valor del pliego: Doscientos 
pesos ($ 200. — >. 

*. 26!l: N* f m. v. 9)12)74 



yacimientos 
petrolíferos fiscales 

departamento 
ingeniería ;de obras 

Lie. Pública 25. N? 1556)73. — Tres tan- 
ques de techo fijo. 

Apertura: 2|1|75. 

Valor: í 20. 

Lie. Pública 25 N* 1573)74. — Instala- 
ción aire acondicionado en Edificio Di- 
visional Bahía Blanca. 

Pliegos: Sala de Apertura de Licita- 
ciones, Avda. Roque S. Peña 777, plan- 
ta baja, oficina 5. Capital Federal. 

c.27|ll N? 9.481 T. 10)12)74 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS - 
BICALES 

GERENCIA DE SUMINISTROS 
Licitación fública 20 N» 1452174: 

Tubos de acero. — Apertura: 811)75. — 
Valor: $ 20.— . 

Lictación Púbüea 15 N? 1476(74: 

Bombas centrífugas sumergidas. — 
Apertura: 20 12174, — Valor i $ 20.—. 
Licitación Pública 15 N* 1480|74: 

.Repuestos para motor Waukesha. motí. 
I-7042-GSI y L-7042-GC. — Apertura: 
18|12!74. - Valor; $ 20.— 
Licitación Púbüea 15 Nf 1481 1 74: 

Elmentos varios para seguridad. Aper- 
tura: 17)12174. — Valor: $ 20.— 
Licitación Pública 20 N« 1487174: 

Repuestos para turbina a vapor Elliot. 
pJPlanta Dodecilbenceüo. — Apertura- 81 
1|75. — Valor. $ 20.-. " 

Licitación Pública 15 N? 1496)74; 

Calentadores indirectos en baño vapor. 
Apertura: .16,12)74. — Valor- * 20.— ' 
Ucltaclón Pública 15 N» 1499174; *. 

Tractor sobre rodaac neumático l — 
Apertura: 1.6)12174. — Valor: S 20.— ^ 
Licitación PúbUca 15 N* 1500174: 

Repuestos p}motor Waukesha. Modelo 
L-510S-GSIU. _ Apertura: 17112174. — 
Valor: * 20.— . 

Licitación PúbUca 15 N» 1501 [74 : 

Repuestos pjequipos indicadores "y re- 
gistradores del control de la perforación. 
Apertura: 26|12{74. — Valor- $ 20.—. 
Licitación Pública 15 N* 1502(74: 

Conjunto colgadores de Cíiñerías y ac- 
cesorios. — Apertura; 18112174. — Valor: 
20 pesos. 
Licitación Publica 15 N» 1503174: 

Llaves para barras de sondeo. —Aper- 
tura: 20)12^74 — Valor $ 20.—. 
Licitación Pública 15 N? 1504)74: 

Motores eléctricos. —Apertura- 20)12(74 
Valor: t 20.—. 
Licitación PúbUca 15 N» 1505)74; 

Cable de itceró chicado y accesorios 

Apertura: "}0|12j74. — Valor: % 20—.' 
Licitación Púbüea 15 N* 1506J74; 

.Repuestos para motor Waukesha F - 
817-GU. — Apertura: 23|12)74. — Valor: 
20.— pesos. 
Licitación Pública 15 N* 1507 1 74: ' 

Equipamiento radiocJéctrico — Apertu- 
ra: 26)12(74. - Valor $ 20.—. 
Licitación Pública 15 N? 1508)74: 

Equipo de arranque para motores eléc- 
tricos. — Apertura: 3Ó)12|74. — Valor: 
20.— pesos. 

Licitación Púbüea 15 N» 1509)74: 
. Equipos de arranque y motores eléctri- 
cos — Apertura; 30*. 1 .2'74. '— Valor: 20.— 
pesos. 
Licitación PúbUca 15 N' 1510(74: 

Repuestos para compresor Joy WBH-74. 
Apertura: 7(lf75. — Valor- $ 20.—. 
Licitación PúbUca 15 N* 1511174; 

Motores Waukesha F-817 o similares 
y repuestos. — Apertura: 311175] — Valor: 
20.— pesos. 

Licitación Pública 15 N» 1512(74: 
. Motores de combustión interna para 
bombeo. — Apertura; 3)1175. — Valer: 20 
Vesos. 
Licitación Pública 00 N? 1516|74: 

Instrumentos registradores electrónlcoe. 
Apertura: 2fl 12(74 — Valor- $ 20.—. 
Licitación PúbUca 15 N' 1518(74: 

Motor diesel. — Ape"tura: 20)12)74. — 
Valor: i 20.— 
licitación .PúbUca 15 N* 1520(74: 

Baterías de "acumuladores eléctricos, re- 
puestos y cargadores — Apertura: 2fl|l2l 
74, — Valor t 20.— 

Ucltaclón PúbUca 05 N* 1521(74: 

Pinturas- — Apertura- 27)12)74. — Va- 
lor; $ 20.—. 

Licitación PúbUca 15 N' 1524)74: 

Correas de transmisión y accesorios. — 
Apertura: 18Ü2Í74 — Valor: $ 20—. 

Ucltaclón PúbUca 15 N» 1531,74: 

Elevadores para bairás de sondea — 
Apertura: 17|12|74. — Valer: % 20.—. 



Licitación **ública 15 N« 1532)74: 
Válvulas de alta y baja presión. - 

Apertura- 97112171 - Vsior- * 20.—.. 

Licitación rública 15 N* 1533|74 : 

Medidores yoiumétrico 1 ? de caudal y re 

puestos. — Apertura. 27Í12|74. — Valor 

20.— pesos. 

Licitación PúbUca- 15 N« 1534(74: 
Apai'atos para labjrütorios. — Apertu 

ra: 17 12(74 - Valor; $ 20.— 

Licitación Pública 15 N° I535|74: 

Repuestos para motor Dormán. Ape» 
tura; 23(12(74 — Valur $ 20.—. 
Licitación Pública 15 Nv 1536|74: 

Repuestos ^ara equipo Ideco Super 7-11 
Apertura: 19¡12|74. — Valor; $ 20.—. 
Licitación Pública 15 N° 1537)74: 

Carreteles automáticos de maniobras ] 
repuestos. - Apertura. 27|12¡74. — V* 
lor: $ 20.—. 
Ueitacíón Pública 15 N? 1538|74: 

Equipos de control de la perforación. - 
Apertura: 30112 74 - Valor'- $ 20.—. 
Licitación Pública 15 N* 1539174: 
! Elevadores para cañerías. — Apertura 

, 23J12J74 Valor:* $ 20.—. 

, Licitación Pública 15 N v 1540(74: 
i Repuestos para motor GM: 6 cülndroa 
Apertura: 26¡12|74. — Valor : "t 20—. 
Licitación Publica 15 W 1541)74: 
I Motores* para bombas de conducción^ - 
Apertura; 30112 74. — i/alor: | 20.— 

Pliegos; Sala de Apertura de Licitacio 
nes. Avda. Roque S. Peña 777, planta b» 
Ja, oficina 5, Capital Federal. 

i. 20111 N" 9.140 v. 3(12)7 



. FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA GENERAL SAN MARTIN 
PRORROGA 

Vía principal Retiro-Mendoza. • renov* 
ción vía entre kms. 653, 935, -95 -al 691 
250, incluso vías 2das. en Estaciones coa 
prolongaciones y mejoras en' playa d 
Justo IXaract. 

Apertura: 17|12)74 ( Hora: 9.00; Val* 
pliego: f 500,00. 

Retiro de* Pliegos: Santos LÚgare 
(Alianza), Depto. Aprovisionamiento <En 
visión Compras), Peía, de Es. As. -y Sub' 
almacén General villa Mercedes, Sai 
Luis (Ciudad), de lunes, a viernes en ho 
rario de 8 a 13. 

Presentación y apertura de las propue» 
tas: Santos Lugares (Alianza), Dept* 
Aprovisionamiento (División Compras) 9 
piso, oficina N? 208), Pcia. de, Bs. As., coi 
mismos días .y horario citados." 

e.2|12-N? 9.702-v.4)12}7í 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

l LINEA GENERAL SAN MARTIN 

. PRORROGAS 

Ueitacíón PúbUca N? 51|74 
) Repuestos para locomotoras D E -Aleo 
! ?íí 1 ^ tor f s - reguladores • etc. Apertura 
t 7? alas 800 horas. Valor del pliego 

Licitación pública Ni . 52|74 
Repuestos para locomotora Diesel eüc 
tricas Aleo: Toberas, Inyectores etc - 
Apertura: 23|12|74 a las 8.30 horas. Vftl« 
tíei phego: $ 60. .*.-■■. 

Ucltaclón Pública N 9 61)74 
Inyector Válvula de operación de la b* 
cma. etc. Reptos. de loe. Aleo. Apertura 
26|12¡1974 a* las 9. -00 horas. Valor Si ní? 
go: $ 40. :. 

Retiro de pliegos, presentación y aper 
Luía de las propuestas, Santos Lugares 
(Alianza) de lunes a viernes dé 8 00 i 
13.00 horas. . 

- e.2|12-N' 0.703-v. 4)12)1» 

| FERROCARRILES ARGENTINOS 

j Ucltaclón PúbUca N* m,74|243 
Linea Sarmiento 

| Protección de Lapacho para 3er RieL 

, Apertura: 10)12)74 a las n horas, ; Va]« 

del pliego: 300. - . w 

Licitación PúbUca N? M 74(248 

i Eclisas para riel. Apertura: 10)12174 i 

¡ las 9 horas. Valor del pliego: í 100 

Consulta y adquisición de plieeos*' Otfc 

íiw «^f 8tr t l ?¿ v S? ta de Pli€ 8°£ ¿arto- 
lomé Mitre 2973, Capital Pederai- de £ 
nes a viernes de 8 a 13 horas 

«.2|12-N0 9.'704vr.4|13f* 

./fS 1 ™ 1 17|12 1' 4 ' • h0 '««. Valor Pil». 

gO: f 50. 

i Uc Pública G. 5.986: Estopa meada na- 
I ra caja de engrase. 

7 ^Í5o Ura ' 17!12 ' 74, 10 haeaé - ***** !*»♦• 

I Lie. Pública G. 5.987. Piedra triturada 

para balaste/ 1 *■ ^^ 

j Apertura: 20)12)74, 9 horas. Valor 

Lie. Pública P. 8.481: Barra de ni< 

acanalada para cambios ' ' 

] Apertura: 20)12)74, io horae. Valor Ma> 
go: $ 50. 

Uc. Pública PI. 8.480: Oonfúnto roUr 
para* loc's. Baldwin. 

Alternativa: Material de importacMoL 

Apertura: 20(1)75, 9 horas. Valor P¿Z 
go: $ 50. 

.Venta de Pliegos: Paracas 50, Planta 
Baja, Capital, de 8 a 13 horas. 

e-2)12-NP 9.738 v.6)12¡14 
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YACIMIENTO» CARBONÍFEROS 
FÍSGALES 

Liátaaase a íiettaclon Pública N* 151174 
d» llamado*, pw fe . construcción de alo- 
fcmiento para personal de construcción 
te trenes ea el Yacianento Rio Turbio, 
tona "Talleres Ferroviarios. — Presupues- 
to oficial: $ -1.S15.000.— . Garantía por va- 
Hdez de oferta; $ 16.150.— Apertura de 
las propuestas: vj de diciembre de 1974, a 
las 1* horas, en la Gerencia de Trans- 
porte y Puerto, Elcano ?10, Río Gallegos, 
Ptot. de Santa Crua. — Informes y plie- 
■06 en la xnisma. 

e.26|ll K» 9,448 v.9jl2|74 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Llámase a Licitaciones Públicas para el 
Afa 16 de diciembre de 1974, a las 16 ho- 
ras: N? 159)74: Construcción de cairos 
de cuatro toneladas de capacidad de car- 
ga para transportar tosca en galerías 
subterráneas sobre una vía de 750 mm. 
de trocha. (Valor del pliego: $ 3&0). A 
las 16U5 choras. — N* 160^74: Arrenda- 
miento de grúas. 

Informes y pliegos en Arda. Roque S. 
JPeña N» 1198, Capital Federal, de 14 a 

t^t»íl N* 9.278 7.3Í12Í74Í 



• AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

DIVISIONAL ROSARIO 

L. Publica N» 27, — Ejecución de las 
obras driles con provisión de materia- 
les para la ampliación de las instalacio- 
nes de 132(13,2 — 11,4 EX en la Esta- 
ción Transformadora "Rosario Sur", ubi- 
; -cada en las calles Falkner y ViHaríño 
(Barrio Acindar) de la ciudad de Rosa- 
no, Prov. de Santa Fe. 

Apertura: 18 de diciembre de 1974, a 
las 9 hs. 

La - adquisición de pliegos: n|Of. de 
Compras, Bvard. Oroño 1260, 2' p., Rosa- 
rio, lugar donde se procederá a su aper- 
tura. 

«.28)11 N? 9.603 v.4|12¡74 



AGUA T ENERGÍA ELÉCTRICA 

L. Pública N' 336Í74; Prov. de seceio- 
aadores tripolares. 

Postergación: Paca el 14 de diciembre 
-é» 1874, a las 1T hs. 

e.2|12-N? 9.743 V.6Í1274 



AGUA T ENERGÍA ELÉCTRICA 

FLAN TRIENAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

Y LIBERACIÓN NACIONAL 

L. Pública Tí? 966(74. — Prov. de auto- 
transformador de potencia para la Es- 
tación Transformadora "Noaogasta", 
Prov. de La Rioja. 

Presupuesto oficial: $ 1.390.<0G0. 

Valor del pliego: 4 300. 

L. Pública N? 367174. — Construcción 
de las obras civiles para el edificio -cen- 
tro de distribución "Puerto" Mar del Pla- 
ta (Prov. de Buenos Aires), 

Presupuesto Oficial: 8 462300. - 

Valor del pliego: $ 200. 

Apertura: 17 de enero de 1975, a las 
H.43 y 12 horas, respectivamente. 

Consulta y retiro de pliegos: Oficina 
de Licitaciones del Departamento de 
gompras y Suministros, calle Bmé. Mitre 
■764. 2» piso oficina 203, Capital Fede- 
ral, todos los días hábiles de 12 a 17 
inoras siendo obligatoria su adquisición 
por parte de los oferentes. , 

Lugar de apertura: Sala de Ucitacio- 
Ites. calle Bmé. Mitre 784, 2Ü piso, oficina 
ító, Capital Federal. 

e.29íll N* 9.653 v. 5,13:74 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

PLAN TRIENAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

Y LIBERACIÓN NACIONAL 

L. Pública N* 364Í74. — Provisión de 
transformadores de potencia, transforma- 
dores de neutro artificial y equipos de 
ensayo y mantenimiento para las Esta- 
ciones Transformadoras Campo Quijano, 
Rosario de Lerma, El Carril y La Banda 
{Provincias de Salta y Santiago del Es- 
tero). 

Presupuesto oficial: $ 5.820.000. 

Valor del pliego: $ 500. Es obligatoria 
su adquisición. 

L. Pública N ? 365174. — Provisión de 
•quipos electromecánicos, montaje y 
obras civiles para la ampliación de la 
Itetación Transformadora "Catamarca", 
SÍov. de Catamarca. 

Presupuesto ofieial: % 2.350.000. 

Valor del pliego: $ 500. Es obligatoria 
tu adquisición.' 

Apertura: 6 de febrero de 1975, a las 
&2 y 12.90 horas, respectivamente. 

Consulta y retiro de pliegos: oficina 

Ís Licitaciones ■ del Departamento de 
ompras y Suministros, calle Bmé. Mitre 
«34, 2* piso oficina 203, Capital Fede- 
«0, todos los días hábiles de 12 a ">7 
Lugar de apertura: Sala de Licitacto-; 
gao, calle Bmé. Mitre 784, 2* piso, oficina 
Í02, Capital Federal. 
^ , e. 29)11 N* t.654 v.5<13[74 

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

GERENCIA REGIONAL 

DE CUYO 

PLAN TRIENAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

Y LIBERACIÓN NACIONAL 
L. Publica N« 50]74. — Por la- contrata- 
al<ia de las obras civiles con provisión 
fetal de materiales, para llevar a cabo el 
HxtcondiciocftTnlento y ampliación de 50 
tfrtendas del Sector "B" y 1 del Sector 
*a» del campamento **ffi Nihull" Depar- 

S mentó San Rafael, Mendoza,- Proyecto 
i' 5.805174. — Presupuesto Oficial: pesos: 
#¿18.963,97. — Valor del pliego: $ 1.000. 
— ■ Es obligatoria su adquisición. 
Apertura: 14 de enero de 1975, a fes 

n i». 

]*üegos e informas: Oficina de Dom- 
aros. Av. San Juan 478, Mendoza. 
r «¿t.U M» «.«Oí T.4£19I74 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

DIVISIONAL TUCUMÁN 
Uc, Pública. N* 2)74 
• "Prov. de 620 mamelucos confecciona- 
dos en tela -de brin de algodón color 
axul. 

Presupuesto: 8 78.000. 
Valor «pliego: 8 20. Es obligatoria su ad- 
quisición. 
Apertura: 6 de diciembre 1974, a las 

11 horas. 

pungas: La documentacióu puede ser 
consiiüada. yjo adquirida en las oficinas 
de Compra de la Div. .Tucumán, calle 
Ayacucho- 476, San Miguel de Tucumán 
o en Capital Federal, Bmé. Mitre 784, 
2?' piso, Oí. 203. 

La apertura de las propuestas se re- 
alícará en -la Dlv. Tucumán. 

«.27)11 N? 9.546 V.3J12J74 

AGUA Y* ENERGÍA ELÉCTRICA 

Plan Trienal 
Para la Reconstrucción 
..y Liberación Nacional 
L. Pública M* 363¡74. — Para la reali- 
zación del estudio geotécnico para las 
obras de ia-segunda etapa de la remode- 
lación del sistema de Riego Belén en la 
Provincia de Catamarca. 

Presupuesto Oficial: 8 120,000. , 
Valor del pliego: 8 100. — Es obliga- 
toria g¡± adquisición. 
Apertura: 2* de enero de 1975, a las 

12 horas. 

Consulta -y retiro de pliegos: Oficina 
de Licitaciones del Departamento de Com- 
pras y Suministros, calle Bmé, Mitre 784, 
2? piso, Capital Federal, todos los días nu- 
biles de 12 a 17 horas, o en las oficinas 
de la Jefatura de Estudios y Obras Meno- 
res Zona Norte, calle Tte. Gral. Juan Jo- 
sé Valle 218, Prov. de La Rio ja. 

Lugar de apertura: Sala de Licitaciones, 
calle Bmé. Mitre 784, 21? piso, oficina 202, 
Capital Federal. 

e.28¡ll N^ 9.604 v.4j 12(74 

ENCOTEL 

PLAN TRIENAL 

Ltótaoiéii Pública N* 313-FJ74 

Vto.: 23 dic. 1974, a Jas 10 horas: Ad- 
quisición de Instrumental Electrónico. 

Valor del Pliego: 8 J00. 

Informes, pago, retiro de ia documen- 
tación y apertura: En Avda. La Plata 
1540, Piso 3*, Capital Federal, dentro del 
horario de 7 30 a 13.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se i*- 
alice con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la ífdia fijada de aoe«-- 
tura. 

e.2U2-N^ 9.706 v.l3¡12¡74 



ENCOTEL i EfíCOTEL 

PLAN TRIENAL pj^ ^V^AL 

Ualtaetf. PúbU« N* S10-PI74 Litación Pública N* 309-F¡74 

Vto.: SO dic. 1974, a las 8.30 horas. Por v . . „_ _. ft ia ., A .,„ lac . Q «« +.<„>*. 
la construcción de la central "Puerto Ma- [Ji^i VJEfñVf'JlnSZtZuS. d^S 
drvn- « príírir^í' i-n pi terrona sit^ *n Í¡QI lQs "*abajos de construcción de la 
i^ ^ ^.IF^L * ^"í? ^ 8 ™ fi* Central "Carmen de Pataeones" a eri- 

la calle Gdcr. Fontana íe.) H. Yngoyen 

y Domec G.trcía> de la Ciudad de Puerto 
Madryn, Prov. de Chubut. 

Presupuesto Oficial. $ 668.000, 

Valor del Pliego: $ 140. 

Informes, pago, retiro de la documeti 



tación y apertura: En Avda. La Plata 
1540, Piso 3?, Capital Federal, dentro del 
horario de 7.30 a 13.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se reali- 
ce con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada 'de aper- 
tura. 

Asimismo los pliegos de condiciones, 
también se podrán abonar ylo - retirar 
en nuestra oficina sita en la Ciudad de 
puerto Madryn; 28 de Julio 76, Prov. de 

e.2|12-N? 9.707 v,13¡12¡74 



ENCOTEL 

Licitación Pública N? 6Í|974 | 

Llámase a licitación pública para ad- 
quirir: "Repuestas para teleimpresores . ; 
Las .propuestas serán recibidas hasta el; 
día 13 de diciembre de 1974, a ias 16 y 
abiertas públicamente iei- ia misma fecha ■ 
y hora en la Sección Compras (DA), 6* 



Central "Carmen de Patagones", a eri- 
girse en el terreno sito en las calles 

, Suipacha y M Fagnano, de la localidad 
de Carmen de Patagones, Pcia. de Bue- 
nos Aires. 

I Presupuesto oficial: $ 667.800,00. 

! Valor del pliego: 8 140,00. 

Informes, pago, retiro de la documen- 
tación y apertura: En Avda. La Plata. 

i 1540, piso 3?. Capital Federal, dentro 
del horario dé 7.30 a 13.30 horas. 

¡ Se, agradecerá que este trámite se re- 
alice con una anticipación mínima d< 
24 horas, respecto a la fecha fijada de 

j apertura. « 

I Asimismo, los pliegos de condiciones, 

l también se podrán abonar y¡o retirar- en 
nuestras oficinas de las ciudades de: La 
Plata, Calle 47 N? 68284 (e) 8 y 9; Car- 
men- de Patagones, s|n? y Bahía Blanca, 

|. Sarmiento 159, Pcia. de Bs. Aires, res- 

! pectivamente. 

i , e. 29)11 N? 9.629 T.12J12Í74 



ENCOTEL 

PLAN TRIENAL 
Licitación Pública N* 313-Pi"4 
Vto.: 13[12i74, a las 10,30 horas, adqul- 

y hoi ; a ^«S TT n^<? T KJ£™\ a¡' alción de tubos de P.V.C. 

piso, local 639 de la Empresa Nacional de s nlieffo- 1 200 — 

Correos y Telégrafos, Sarmiento 151 Ca-| J$£jg p^fre'tirTde 'la documen- 

pital Federal p « te * ^^.^¡2; I tácito y apeara: En Avda. La Plata 

lares, concurrir a la- citada «ccion, cual- ( N . ^ p . go Capital Federal, dentrs 

quier día hábil de 11 + ™J™™*-.^ 1Q74 del horario de 7,30 a 13,30 horas. 

Buenos Aires 27 de noviembre de 1974 agrade cerá que e ste trámite se reali- 

- Departamento Admintetración. cou » anticipación mínima de 24 

$ 180.- e. 27111 N? 11.843 v. 6¡ 12,74 hm ^ respecto a la fechft íijada de aper - 

i tura. 



ENCOTEL _ | 

IFIan Trienal ^ j 

Licitaeión Pública N? 302-P|74 | 

Vto : 12 de diciembre de 1974, a las 930 
horas. . í 

Por la construcción de un nuevo piso, 
completo en la Central "Chlvilcoy'Y sita ¡ 
en la calle 9 de Julio N? 93, de Ja Ciudad 
de Chivilcoy, Pcia. de Buenos Aires. | 
Presupuesto oficial: $ 562.108,00, i 

Valor del pliego: 8 120.00. J 

Informes, pago, retiro de la documen- 
tación y apertura: Eu Avda. La Plata 



e. 27¡U N? 9.467 v.lC .12(74 

ENCOTEL 

PLAN TRIENAL 

Licitación Publica N* 315 P|74. 

Vto.: 12¡12|74. A las 10,30 horas. 

Adquisición de elementos termopl&sti- 
cos y termorrígidos. (Protector, Placa- gi- 
ratoria, mango p¡microteléfono. Bocina, 
etc.). 

Valor deí pliego: $ 450,00. 

Informes, Pago, Retiro de la Documen- 



™ — » ,, -r— ----;- -_, , .. . - ,¡ tación y Apertura: En Avda. La Plata 

1540, piso n Capital Federal, dentio del f¡46,.pi¡o- sToapital Federal, dentro del 
horario de 7.30 a 13.30 horas. . horari(hde 730 a 13,30 horas. 

ga^e^to » .acecha «jada de aper- ( ^J»»¿íffSg- ¿j3ft.?»£ 

Asimismo los pliegos de condiciones' tura 
también se podrán abonar y¡o retirar en ( 
nuestra oficina comercial de ia Ciudad 
de Chivilcoy, sita en la calle 9 de Julio 



e.27|ll N? 9.488 T.10J12174 



N* 93, Pcia. de Buenos Aires. 

e. 25)11 N' 9.348 v.6'12174 



ENCOTEL 

Plan Trienal 

Licitación Pública N* 361-PÍ74 

Vto.: 23¡12 74, a las 8.30 horas. , , 

Adquisición de generador de señale* 
para monitoreo. 

Valor del pliego: 8 150,00. 

Informes, pago, retiro de la documen- 
tación y apertura: En Avda. La Plata 
1540, piso 3?, Capital Federal, dentro del 
horario de 7.30 a 13.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se rea- 
lice con una anticipación minuna de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura. , , 
e. 28111 N» 9.571 V.1JÍ12Í74 



ENCOTEL 
Plan Trienal 

LicRa*16n Pública N? 394-P(74 

Vto.: 11 de diciembre de 1974, a las 8.30 
horas. 

Por los trabajos "de construcción del 
Edificio Central '^Saladillo", a erigirse en 
el terreno sito en la esq, de las calles Ri- 
vadavia y José Manuel Estrada, de la 
Ciudad de Saladillo, Pcia. de Buenos Al- 
res. 

Presupuesto oficial: $ 4.464.500,00. 

Valor del pliego: 8 400,00. 

Informes, pago, retiro de la documen- 
tación y apertura: En Avda. La Plata 
1540, piso 8*, Capital Federal, dentro del 
horario de 7.30 a 13.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se rea- 
lice con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura. 

Asimismo los pliegos de condiciones 
también se podran abonar yjo retirar en 
nuestra oficina comercial de la Ciudad 
d» Saladillo, sita en la calle RlvadavU 
3U, Pota, de Basaos Abes, 

•.15J11 N» 9Mt T.61131T4 



ENCOTEL 

REALIZACIONES DEL PLAN 

TRIENAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN 

Y* LIBERACIÓN NACIONAL 

Llámase a Licitación Pública N? 10. 
DIMJ74. hasta el día 9 de enero de 1975, 
a las 17, para contratar bajo el régimen 
de ia Ley 13.064 y por el sistema de 
"ajuste alzado", los trabajos de cons- 
trucción del edificio postal para Eucotel 
en la localidad de Reconquista (Provin- 
cia de Santa Fe). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento Ingeniería y Mantenimiento, 
Avda. Corrientes 132, 4* piso, local 460. 
Buenos Aires, hasta la fecha y hora in- 
dicadas donde se realizará la apertura. 

Para adquirir ios pliegos o- realizar 
consultas concurrir a la Sección Regis- 
tro Técnico en la mencionada dirección 
dentro del horario de 12 a 16, pudiendo 
los interesados proceder en igual sentido 
en la Cabecera del Distrito 5*, Santa Fe, 
o en Distrito l g , Rosario. 

Presupuesto Oficial: Pesos 3.342.112. 

Importe de Garantía: Pesos 33.421,12. 

Valor del Pliego: Pesos 250. 

Departamento Ingeniería y Manteni- 
miento. 



ENCOTEL 
Plan Trienal 

Licitación Publica N* 307-PI74 
Vto.: 13 de diciembre de 1974, a las 9.38 
horas. 

Por la construcción de la Central a 
realizarse en la localidad de Libertad, 
Pcia. de Buenos Aires, sito én la Avda. 
de los Patricios entre Padilla y Vergara, 
Manz. 4d., Lotes 15 y 16, Circunscripción 
1, Sección K. 

Presupuesto oficial: 8 660.000,00. 
■ Valor del pliego: 8 140.00. 

Informes, pago, retiro de fe documen- 
tación y apertura: En Avda. La Plata 
1540, piso 3?, Capital Federal, dentro del 
horario de 7.30 a 13.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se rea- 
lice con una anticipación mínima; de 2i 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura. 

^ e.25Jll N* 9.34$ 7.6)12)* 



ENCOTEL 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO 

Realizaciones del Plan Trienal 
para la Reconstrucción 
y Liberación Nacional 

Llámase a Licitación Pública N$ 48 
DIM'74, hasta el día 19 de diciembre do 
,„„ MO aoan „ 19[19m 1974,' a las 17 horas, para contratar bajo 
e.22|ll W 9.280 v.l2|18|74 « ^ r ¿ gimen de ltt ^ y 13-0 64 y por el sis- 
tema de "ajuste alzado", los trabajos da 
construcción del edificio postal para EN- 
COTEL en la localidad de General Pine- 
do (Provincia del ~Chaco). 

Las ofertas se recibirán en el Departa- 
mento Ingeniería y Mantenimiento, Avda. 



ENCOTEL 
PLAN TRIENAL 
Licuación Pública N* 305-P|"4 

Vto.: 20)12)74, a las 8,30 horas, por la meuw llliUUlcll a y „,.«*!. ut «i.aa«^™, ~. — 

adquisición de instrumental electrónico corrientes 132, 4* pisó, local 460, Buenos 

(megohmetro portátil, tester portátil, os- ¡ Aires, hasta la fecha y hora indicada* 

ciloscopio, contador digital, etc.). donde se realizará ia apertura. Para ad- 

Valor del pliego: % 160.—. quirir los pliegos o realizar consultas con- 

Informes, previa exhibición de cédula cun -i r a j a sección Registro Técnico en 

cooi » r-01-tifír.nrift de exención. Daeo. re- -^ mencionada dirección dentro del hora- 



fiscal o certificado de exención,' pago, re 
tiro de la documentación y apertura: En 
Avda. La Plata 1540, piso 3?, Capital Fe- 
deral, dentro del horario de 7,30. a 13,30 
horas. 

Se agradecerá que este trámite se reali- 
ce con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 

tttl *' e. «í|ll N* 9.466 v. 1«1*3* 



rio de 12 a 16 horas, pudiendo los intere- 
sados proceder en igual sentido en la Ca- 
becera del Distrito 28? (Resistencia). 

Presupuesto oficial: 8 1.304.642. 

Importe de garantía: 8 13.046,42. 

Valor del pliego: 8 250. — Departamen- 
to Ingeniería y Mantenimiento. 

e. 20)11 N« 9.133 T.3)12ÍW 



<^ 
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. ENGOTEL 
REALIZACIONES DEL PLAN 
TRIENAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN . 
Y LIBERACIÓN NACIONAL 

Llámase a Licitación Pública N^ 85 
DIM|74, hasta el día 10 de enero de 1975, 
k las 16 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
fie "ajuste alzado", los trabajos de cons- 
trucción del edificio postal para Encotel 
en Ja Cabecera del Distrito 11?, Río Cuar- 
to (Provincia de Córdoba). 

Las ofertas se recibirán en el Depar- 
tamento Ingeniería y Mantenimiento, 
Avda. Corrientes 132, 4» piso, .local 460, 
Buenos Aires, hasta la fecha y hora in- 
dicadas donde, se realizará la apertura. 

Para adquirir los pliegos o realizar 
consultas concurrir a la Sección Regis- 
tro Técnico en la mencionada dirección 
dentro del horario de 12 a 16, pudiendo" 
los interesados proceder en igual sentido 
en la Cabecera del Distrito 11? (Rio 
Cuarto) o en la Cabecera de Distrito 6*, 
Córdoba. 

Presupuesto Oficial : Pesos 26.950.908. 

Importe de Garantía: Pesos 269.509,08 

Valor del Pliego: Pesos 800. 

Departamento Ingeniería y Manteni- 
miento. 

_ e.22|ll N? 9.281 V.12;i2|74 

E&PRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

ENCOTEL 

Expediente N* 19.523 
Encotel 74 

Llámase a licitación pública, cuya aper- 
tura tendrá lugar el día 10 de diciem- 
bre de 1974, a las 11 horas, en el Dis- 
trito 6? (Córdoba) para contratar el 
arrendamiento de un ínmuble construido 
o a construir para el funcionamiento de 
li. "Sucursal 3, Córdoba" (Distrito 6?), 
Prov ncia de Córdoba. 

Para el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir al precitado Distrito 6? 
o a la Sección Locaciones y Contrata- 
ciones de Transportes (DA), calle Co- 
rrientes 132, 6? piso, local 640, Correo 
Central (Buenos Aires), de lunes a vier- 
nes de 8 a 20 horas. 

Director General en el Departamento 
Adm ínis trac ion „ 

e.2)12 N? 9.706 v.3|12;74 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
Licitación Pública N? 1.380)74 

Manteles de papel affiche color blan- 
co, de primara de. 30 Kgs., formato 255 s 
147 mm. t bordes redondeados, impresas 
a] frente a Jos colores con logotipo de la 
- Empresa y leyenda Aerolíneas Argent'- 
fias. 

Los pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse ' y retirarse sin cargo en Paseo 
Colón 185, 1er. piso, oficina 107, Capital 
dentro del horario de 10 a 16 horas. 

Las ofertas .se pres?ntarán en la di- 
rección arriba indicada y la apertura de 
sobres se efectuará en la oficina 108 el 
día 6 de diciembre de 1974, a las 11-30 
horas. 

e.2;i2-N« 9.737 v.3¡12!74 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS- 

Licitación Pública N* 1.358)74 
Toailitas refrescadoras instantáneas de 
papel perfumado, envasadas en sobres 
metálicos, impresos •» una tinta, formato 
del sobre metálico: -• por 5,9 cms„ apro- 
ximadamente". — Los pliegos de condi- 
ciones podrán consultarse y retirarse sin 
cargo en Paseo Color. 185, primer piso, 
oficina 107, Capital, dentro dekborario de 
10 a 16 horas. — Las jiertas se presen- 
tarán en la dirección arriba indicado y 
la apertura de sobres se efectuará en la 
oficina 108 el día 12 de diciembre de 
1974 a las 11 horas. 

e. 26,11 N* 9.445 v. 5^12174 



N? 9.133; Contr. servicio de limpieza, fe- i 
neral y mantenimiento edificios ubicados 
en Aluna 1 119123147 &9|66i68|69i70|1252|54 j 
Paraná 425, Capital. Apertura de ante- 
cedentes: 13I12Í74: 13 hs. — Valor: $ 50. * 

W '9.134: Adq. válvulas esféricas para 
u&o común. — Apert.: 2G|12¡74: 10,30 hs. 

Adquirir documentación Alsia»- 1170, 
Of. 110, Capital, de 8 a 13 hs. 

e.28|ll N? 9.596 v.s;i2¡74 



GAS DEL ESTADO 
Licitación Pública 

N? 9.122: Adq. chapas de acero para 
diversos usos. Apert. 9|12¡74: 10 hs. 

N? 9.123: Adq. conjunto de válvulas. 
Apert. 27¡12¡74: 11 hs. Valor: % 100. 

N? 9.124: Contr. obra "montaje de mía 
planta compresora gas natural en locali- 
dad de Fernández Oro, Pcia. Rio Negro". 
Apert. 9|12|74:, 11 hs. Valor: % 100. 

N? 9.125: Adq. bombas centrífugas. 
Apert. 16|12|74: 9,30 hs- Valor: $ ICO. 

Adquirir documentación Alsina 1:170, 1? 
P., Of. 110, Capital, de 8 a 13 horas. 

e.25Ul N» 9.342 v.4(12]74 



FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO 

licitación Pública N* f6|74 

Servicio de lavado, planchado de ropas 
y todos los zurcidos necesarios para su 
conservación. 

Pecha de Apertura: El da 12 de diciem- 
bre de 1974. a 'as 10 horas. 

Retiro de Pliegos y lugar de apertura: 
Sección Compras — Avda. Corrientes 389 
Capital Federal — Horario retiro de plie- 
gos días hábiles de 11 r lff horas. — 

Valor del Pliego:, t 100. 

e. 21(11 N? B.24& ?.4| : li3;74 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Expediente N» 32.060)1974 
Licitación Pública 

Guardarropas metálicos: W\\?\yin% a 
las 15.30 horas. 

Apertura y pliegos: Marcelo T". dé Al- 
vear 1840, Buenos Aires. 

e.2|12 N? 9.739 v.ll|12|74 



GAS DEL ESTADO 

Licitación Pública: 

N? 9.126: Contr. obra "montaje de una 
pta. compresora gas natural en Rita Neu- 
quén. Prov. Neuquén". 

Apert. 10¡12¡74: 10 hs. Valor: $ 500.—. 

N? 9.127: Contr. obra "ampliación al- 
macenaje en pta. TJshuaia, Tierra del Fue- 
go l* etapa". 

Apert. 12|12¡74: 10 bs. Valor: $ 100. — . 

N? 9.128: Contr. obra "ampliación pta. ! 
envasado y vaporización a la red en Ba- \ 
riloche, Prov. Río Negro 2* etapa". t 

Apert. 13|12f74: 10 hs. Valor: $ 100.—. I 

N? 9.129: Contr. obra pta. de vapor!-, 
zación a la red en Junín de los Andes, ! 
Prov. Neuquén. t 

Apert. lá|12(74: 10 hs. Valor: )f 50.—. 

Adquirir documentación, Alsina 1170, 
P. 1?, Of. 110, Capital, *de 8 a 13 hs. 

e. 27U1 N? 9.517 v. ÍJ12J74 ' 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 
Expediente: 20.981 -LF-1974 

Cal viva aérea para el Establecimiento 
San Martín. 16|I2|1974, a ías 15 y 30. — 
Abertura y pliegos: Marcelo T. de AI- 
vear 1840, Capital Federal. ■* 

e.27)ll N ? ».48í V-6{il2j74 



ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

Llámase a Licitación Pública N? 233174, 
ron apertura en la Administración Ge- 
neral de Puertos, Jul'o A. Roca N? 734J42, 
10 piso, Capital Federal, el día 17 de di- 
ciembre de 1974, a las 13 horas, para ia 
provisión de Ventiladores y Pantallas In- 
frarrojas. Retiro de pliegos — í;in car- 
go-5 en Abastecimiento. Compras, sita en 
la dirección mencionada, en ciías há- 
biles dentro del horario de 12 a 19 horas. 
e.2J12-N«> 9.705 v.3|12J74 



OBRAS SANITARIA» 
DE LA NACIÓN 

Expediente N« 26.69t-L-P:-1374 

Licitación Pública 
Concesión de uso de una fracción de 
ochenta f80) hectáreas aproadmadamente 
del terreno en que se halla ubicado; el 
Establecimiento de Depuración de Eiquii- 
dos Cloacales "El Arenar" Saxt Salvador 
de Jujuy por el término de chico (¡5) 
anos. .Apertura: M12U974, a las 15. en 
la Divisional San Salvador d* Jujay. sito 
en la calle Alvear 941 Uujuy). Plieeos: 
ai dicho lusar y en Maréelo T. «fe Al- 
vear 1640 'Capital Federal). 

e.20111 N? 9.141 v.3)12)74 



(sica Nos. 2 (Caseras) y 13 ("San. Fernan- 
do^ Buenos Aires. 
Las propuestas deberán presentarse ba- 
" jo sobre cerrado en las planillas que se 
expedirán al efecto y -de acuerdo con lo 
I dispuesto por el Decreto 5730)72, Tedc lo 
cual puede retirarse a partir de la fecha 
en el Sector Contrataciones,, Las Heras 
2587, 1er. piso,, Capital Federal, todos los 
días hábiles de 13 a 18 horas. 

El acto de apertura se' llevará, a cabo 
, el día 18. de diciembre de 1974; a las 14.30 
horas, en el Sector Contrataciones del 
Ministerio de Cuítura y Educación, en 
presencia de los interesados tpae deseen 
concurrir 

e.29|lL N* 9.632 V.10il2)7í 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
(Dto. Contabilidad) 

DIVISIÓN SUMINISTROS 

(Compras) 

Licitación Pública N? 42(74 

Expediente N? 15396)74 

Llámase a Licitación ' Púbüea por el 
término de ocho (8) días hábiles a partir 
de 27|11(74, para, resolver la adquisición 
d*.. Artículos de Consumo, con desuno a: 
Supervisiones Seccionales Dependientes 
riel Organismo. 

Las propuestas deben presentarse oajo 
sobre cerrado, en las planillas, que se ex- 
pedirán a tal- efecto y de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones, todo, lo cual se 
puede retirar desde la. fecha» en la Sec- 
ción Compras (Licitaciones), calle Piz- 
zumo 933, Pta. Baja- Capital,, todos los 
días hábiles de 13,30 a 18,30 • 

El acto de apertura de Jas propuestas 
se llevará a cabo en la Safa de Licta- 
cKnes, el día 16 de diciembre de 1974, a 
iDf, 17 en Sección Compras del Consejo 
Nacional de Educación, en presencia de 
lt& interesados que deseen conetn-rir. 

e.27111 NV 9.491. v.6,12|74 



OBRAS SANITARIAS 
I DE LA NACIÓN 

1 Licitación Pública ° 

Expediente: 22.620(1974 
Cañería recta de fundición dte hierro 
v — 13)12)1974, a las 15. — Apertura y Plie- 
! gos: Marcelo T. de Alvear 1840, Buenos 
t Aires. 



e.22|ll N* f.283 V.I2J12J74. 



ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

Llámase a Licitación Pública TI? 239174, 
con apertura en la Administración Ge- 
neral de Puertos, Julio A. Roca N? 734 42, 
10 piso, Capital Federal, el día 18 de 
diciembre de 1974, a las 15 horai., para la 
provisión de cable tipo Sintenax- de dis- 
tintas medidas, terminales a compresión 
para conductores de cobre, porüafusfbles 
tipo Lira, interruptores a tambor tripo- 
lar, placas de pertinax y caños de hierro 
galvanizado. Retiro de pliegos —sin car- 
go — en Abastecimiento—. Compras, 10 pi- 
so de la dirección mencionada, en días f 
hábiles dentro del horario de 12 a 19 
horas. 

e.2)12-N» 9.740 v.3l2|74 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Expediente: 2L521J1974 

Construcción obras captación, torre 1 
tanque, red de distribución, y otaras ane- 
xas para la provisión de agua potable a 
la ciudad de Santa Lucfá íFrovineia de- 
^ ott i p n t - p ^ y 
i Apertura: 14¡1|1975 a las: 16 en Mar- 
celo T. de Alvear 1840, Buenos Aires. — 
Pliegos: en dicho lugar y en la Divisio- 
nal Corrientes. — Depósito de garantía 
1 olo de] presupuesto oficial' de las 1 obras 
e. 14f.ll N9 9,837 v.4|12]74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

(Dto. Contabilidad^ 

DIVISIÓN SUMTNISTROS 
(Compras) 

Licitación Pública N» 41]?# 
Expediente N? 153851?* 
Llámase a Licitación Pública por el tér- 
mino de ocho W días hábiles a partir 
dej 27)11)74, para resolver ía adquisición 
de: Equipos, de ropa y ealteado, con des- 
tino a: Distintos Establecimientos Esco- 
lares del Organismo'. 

Las propuestas deberán presentare ba- 
i jo sobre cerrado; en las planillas, que se 
! expedirán a tal efecto y de aetrerdo con 
eff Pliego de Condiciones*. todo> lo cual 
¿e puede" retirar " desde la f eeha, en la 
Sección Compras (Líertaciones), calle Pi- 
zznrno 935, Pta. baja, Capitai todoB ios 
áias. hábUes dte 13,30 a 18,30. 
t Et. acto de apertura, de tas propuesjas 
se llevará a cabo eo la Sala de licita- 
ciones, el día 16 de diciembre de 1974, 
a. las. 15 en Sección Compras del consejo 
Nacional de Educación, en presencia de 
los interesados- que deseen concurrir 

e.27lll N» 9.492 V.6¡12)74 



AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

Licitación Pública N? 1.362(74 

"Vasos oiástícos a fabricarse en poiies- 
tiieno de alte impacto, blanco, sin Impre- 
sión de 220 c, c. de capacidad, .formato: 
6,5 cm. de diámetro en su boca par 8,8 cm. 
de alto por 5,2 cm. de diámetro en su base 
aproximadamante". — Los pliegos de con- 
diciones podrán consultarse y retirarse sin 
cargo en Paseo Colón 185, primer piso, 
oficina 107. Capital, dentro del horario 
de 10 a 16 horas. — Las ofertas se presen- 
tarán en la dirección arriba indicada y 
la apertura de sobres se efectuará en la 
oficina 108 el día 12 de diciembre de 1974. 
a las 11,30 horas. 

€.26)11 N? 9.444 v. 5¡12p4 

GAS DEL ESTADO 

N? 9.130: Adq. válvulas tipo tapón to- 
bricado y esclusa, — Apert.: 16{13Í74: 
10,30 ha. 

N' 9.131: Adq. válvulas tipo tapón lu- 
bricado y esclusa de oso común. — Apert 
26[l2¡74: 11,30 hfl. 

29* 9.133: Contr. lervieio limpieza gene- 
ral en edificios de Montes Oca 1120 — 
Isabel la Católie* 931136 — Jovellanot 
919, Capital. — Apert. de antecedente»: 
ttp3fi4: U h*. — Talar: 9 fifl. 



i ^ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

ADMINISTRACIÓN PUERTOS 

PARANÁ SUPERIOR' 
llámase a Ucitación Pública N* 6 
APPSJ74, para la provisión de cuarenta ] 
(40) salvavidas circulares de ^0,60 centí- 
metros' de diámetro en su parte exterior, 
cada uno con un cordei de nylon. de vein- 
ticinco (25 m.) metros de longitud. Lu- 
gar de entrega: Administración de Puer- 
tos . Paraná Superior. Puerto Corrientes.. 
Apertura. Oficina de Compras de APPS, 
el día 9 de diciembre de 197*. a las H 
horas. Retiro de pliegos en la Tesorería 
de la "citada repartición, de Unes a vier- 
nes en el horario de 6 a 13 laoras. 

'e.5l!l2-N? ■ 9.741 v.3;i2|74 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN . 

Licitación Pública 
Expediente: 28.958^1974 

Contratación trabajos generales compo- 
sición, impresión y compaginación .del Bo- 
letín de la Empresa, — I2p2|1974', a las 
15. — Apertura y Pliegos: Marcelo T: de 
Alvear 1840 v Buenos Aires. 

e.22|ll N' 9e2S2 V.3jI2|74 



MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 



EMPRESA LINEAS. MARÍTIMAS 
ARGENTINAS S. A. 

Llama a Licitación Pública N? 4)74, 
para contratar el arrendamiento de un 
Equipo de Sistematización de Datos por 
un período de 24 (veinticuatro) meses. 
— Apertura: 18 de diciembre de 1974. 
10 horas. — Valor del pUegc: $ 100. — 
Informes en Dpto. Abastecimiento — Di- 
visión Compras, Av. Antepuerto y Av. 
Maipú, Buenos Airea de 9 a :t7 horas. 

e.21(ll N? 9.:i60 T,4|12|74 



FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO 

Licitación Pública N" 89¡74: Repara- 
ción y modificación lancha "Mirasol". 

Fecha de apertura: El día 23 de di- 
ciembre de 1974, a las 10 horas 

Retiro de Pliegos y mgar de apertura: 
Sección Compras, Av. Corrientes 389, Pi- 
to I*. Capital Federal, horario retiro de 
pliegos días hábiles de 11 a 16 horas. 

Valor del Fuego: $.100. , , , 

e.2|l2rN* 9.M2 v\13|13jff4 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
licitación Pública N* 97 

i Llámase a licitación p#)K«a por pri- 
mera vez, por el término de dos (2) días 
I hábiles a partir del día 2 d¡e diciembre , 
de 1974, para resolver la eoatratación de , 
1 trabajos de albañilería con destino a la 
i Dirección General de Adíaínístraeion; 
[ Las propuestas deberán; presentarse 
' bajo sobre . cerrado en las.. píamiUas que . 
se expedirán al efecto y de atuendo 1 con 
1 lo dispuesto por el Decreto 5x720172, todo |. 
lo cual puede retirarse a partir de la I 
i fecha en el Sector Contrataciones; Las 
Heras 2587 1er: piso,. Capital^ Pederá^ 
! todos los días háhles^ de 13 m 18 horas: j 
' El acto de apertura se llevará, a cabo ¡ 
! el día 6 de diciembre de 18 r i:4v a las I4U5 
. horas, en el Seetor ecntratacidra.es: del 
Ministerio de Cultura y Educación* en 
presencia de los Interesados que deseen j 
concurrir. I 

' e;2)12; N» 1 ft.70S T^t 12(74 



DIRECCIÓN GENERAL. , 

DE AD>ID>TISTRAeiON 

(Dto> ContablUdad) 

DIVISIÓN SUMINISTROS 

(Compras) 

Licitación Pública N? 40|,74 

Expediente N? 15376¡7<í 
Llámase a licitación pública por el tér- 
oi.no de ocho (8) días hábiles a partir 
del 27|ll)74, para resolver la adquisición 
aei- Colchones, almohadas- y ropa de ca- 
ma, con destino a: Establecimientos Es- 
calaren de todo el país, drperdie^te^ del 
organismoi 

bas propuestas ueberán nüe^en^ai'se tía. 
jo sobre cerrado, en las- planillas que se 
expedirán a tai efecto y de acuerdo con 
ei Pliego de Condiciones, todo lo cua) se 
pvede retirar desde la fecha, en la Sec- 
ción Compras (Licitaciones),, calle Pizzur- 
no 935, Pta. Baja, Capital,, todos los días 
hábiles de 13,30 a 18,30. 

EI acto de apertura tíe Tas¡ pi'Cs^iestas 
se llevará a cabo en la Sala de Licita- 
ciones, el día 13 de diciembre de 1974, a 
Jas 18 en Sección Compras, del' Consejo 
Nacional de Educación,, e» presencia de 
ios interesados que desee» eoneurrír. 

e-27|l¡l W»' M93 "v.«112|74 



I DIRECCIÓN GENEKXL. 

DE ADMINISTRAeMBff 

Llámase a licitactóra púteftea paE prime- 
ra vez,- por él térmáno de- •ehO' Í8*> días 
hábiles a partir dtí dita 2* de; Kwtfeajbre 
de 1974, para resolver la- eeaSzaá&ei'éH'. del 
servicio' de alimesrtatíéiíV «a» AfSoln« a 
los Centros Nacionales de K3ue«íi9n; M- 



. DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

(Dto. ConUbilidad 1 ! 

" DIVISIÓN SUMINISTROS 
(Compras) 

Licitación Púbüea N» 39174: 
Expediente W 15375^ 

Llámase a Licitación Fúftbea por el 
término' dfe ocho t8í días bábiles a s^rtii 
rtei 27P1J74, para, resoltes la adquisición 
de Material' de Consí»^ eo» destino a: 
HTscue£as: Dependientes *£* Organismo; 

Las. propuestas deberte pmentarse ba. 
icb sobre cenradov en ta» pft»M'as qat ae 
expedirán: a tal. efecte' y *r ae^erdSo can 
eL Pliego de CondSdaiea, fadfr le cuaü « 
puede retirar 1 desde la íeeh* 'en la S4e- 
ciórL Compras (Lícitaeknes!^ caSe Pixzur. 
no 925^ Pta. Baja, Cajería^ tedios, ios dfai 
tiabilea; d& 13,30 a. 18^0. 

El acto de- apertaaara, dfe ¡m- pee^juestai 
se' llevará %. cabo en Ib Sila de Lícitaeio- 



ragfna Í4 
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I oes, el día 13 de diciembre de 1974 t> 

J'í«* 17 en Sección Compras del Consejo 

i Nacional de Educación, en presencia de 

i» interesados que deseen concurrir. 

Buenos Aires, -21 de noviembre de 1274 

e.27|ll W9 9.494 v ! 6 : i2|74. 

CONSEJO NACIONAL CE 
EDUCACIÓN TÉCNICA 

Resolución N* 2.136J74 
Expediente N? 14.772¡73 

Llámase a licitación pública N' 1.173, 
para el día 6 de diciembre de 1974. a 
¡&¡* 15 horas, cuya apertura tendrá lu- 
gar en et Departamento Servicios Admi- 
nistrativos (Compras), Bartolomé Mi- 
te* 3345, planta baja, Buenos Aires, 
para la: 

Locación de un inmueble para anexo 
del edificio sito en Manuela Pedraza 4548, 
Buenos Aires, que actualmente ocupa la 
Escue'a Nacional de Educación Téc- 
nica N" 36. 

Constituido como mínimo con las st- 
guentes características: 

1 — Local tipo depósito o antigua vi- ¡ 
Tienda de aproximadamente 250 m2 cu- 
biertos, en una sola planta, pudendo es- 
tar divididos en seis ambientes o no, con ¡ 
fuerza motriz instalada: 

Sanitarios paia varones: (mínimo 2 
«tretes'i, 2 lávatenos y 4 mingitorics o 
espacio para instalarlos de 10 m2 cu- 
biertos, 

Sanitarios para mujeres: (mínimo 3 
retretes), 3 lavatoiios o espacio para 
instalarlos de 10 m¿ cubiertos. 

Radio de ubicación: Avenida del Tejar, 
Galván, Alvarez Tbomas, Dr, Pedro Ig- 
nacio . Rivera y Plaza. 

Alquiler meñ'cual máximo: $ 2.000. 

Plazo del contrato de locación: dos 
(2) años. 

Consulta y entrega de pliegos: En la 
dependen:ias citadas, Bmé Mitre 3345 
planta baja, Buenos Aires, de 13 a 18. 

Apertura de las propuestas: Dirección 
General de Administración, Departamen- 
to Servicios Ad ministra t vos, Bmé Mi- 
tre 3345, p'anta b.aja, Buenos Aires, en 
el día y hora indicados. 

e. 12 N9 9.710 v.3 .12-74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTR ACIÓN 

Licitación Pública N? 93 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez, por el término de ocho (8) días 
hábiles a partir del día 28 de noviembre 
de 1974, para resolver la contratación del 
servicio de alimentación, con destinu a 
las Colonias Escolares "A. Storni" de 
Mar del Plat a (Bs. As.). "M. Belgrano" 
de Tandil (Bs. As.) y "Gral. J. M. Paz", 
de Alta Gracia (Córdoba). 

Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado en las planillas que se 
expedirán al efecto y de acuerdo con lo 
dispuesto por el Decreto 5. 720 1 72, .todo 
lo cual puede retirarse a partir de la fe- 
cha en el Sector Con trataciones, -Las He- 
me; 2587, ler. piso, Capital Federal, todos 
ios días hábiles de 13 a 18 horas. 

El acto de apertura se llevará a cabo 
el día 16 de diciembre de 1974, a las 
15 horas, en el Sector Contrataciones del 
Ministerio de Cultura y Educación, en 
presencia de los interesados que deseen 
concurrir. 

e.28|ll NO 9.575 v 91274 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

(Dt«> Contabilidad) 

DIVISIÓN SUMINISTROS 
(Compras j 

Licitan ón Pública N* 38174 
Espediente N» 15374 1 74 

Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de ocho (8) dias hábiles a partir 
oel 27|li[74. para resolver ia adquisición 
rte: Útiles par a alumnos con destino a: 
Utües para alumnos, con destino a Es- 
cuelas Dependientes del Organismo. 

Las propuestas deberán presentarse ba- 
■ |o sobre cerrado, en tas planillas que se 
«pedirán a tal efecto y de acuerdo con 
H Pliego de Condiciones, todo lo cual se 
puede retirar desde la fecha, en la Sec- 
úón Compras (Licitaciones), calle Pizzur- 
co 935, Pta. Baja, Capital, todos los días 
hábiles de 13,30 a 18,30. 

Eí acto de apertura de las propuestas 
se llevará a cabo en la Sala de Licita- 
cienes, el día 13 de diciembre de 1974, a 
laíi 15 en Sección Compras del Consejo 
Nacional de Educación, en presencia de 
es interesados que deseen concurrir I 

e.27|ll m 9.495 V.6J12I74 ' 

CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Programa de Obras - Convenio CCNET- 
BID (Banco Interamencano de Desarro- 
llo) - Contrato de Préstamo N? 209-SFiAR 
fcxpte. N? 189|CONET-BID 
Resolución N? 2.007Í74 
Llámase a Licuaciones Públicas por el 
sistema "Ajuste At7fdo" para las obras 
de eoustruce^ones que a continuación- se 
deta/Ian: 

Lie. Pública N» 1.167: Construcción tíe 
remodelac'on y ampliación del nuevo edi- 
ficio de la ENET N* 14 de Capital Fe 
deral. --i ■ 

Presupuesto Oficial: $ 2.016.48*. 
Garantía oferta: $ 20.165. 
Valor del pliego: % 95. 
ipertura:- Día 11-12-74 Hora: U. 
Expte. N» 188¡CONET-BID 
Resolución N? 2.006|74 
Lie. Pública N? 1.168: Construcción de 
Sector aulas, administración y talleres dttf 
nuevo edificio de la ENET N* i, Puerto 
tguazd (Misiones). 
Presupuesto Oficial: $ 5.441.9W. 
iSarantía oferta: $ 54.420. 
Valor del pliego:' $ 186. 
Apertura: Día 11-12-74. Hora: 16. 
Consulta y adquisición de pliegos: De- 
partamento Servioios Administrativos 
(Compras), Bartolomé Mitre 3345, Plan- 
.ta Baja, Buenos Aires, de 13 a 18 y en la 
Escuela Nacional de Educación Técnica 
N» 1 de Puerto Iguazú (Misiones), sita 
en la Avenida San Martín sjW (Parquea 
Nacionales), de la mencionada localidad. 
•Remisión o entrega y apertura de las 
propuestas: Departamento Servicios Ad- 
ministrativos, Bartolomé Mitre 3345, 
Planta Baja, Buenos Aires. 

«.13U1 N? 8.707 V.3[12j74 



" UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 
i Y OBRA DEL CENTRO MEDICO 

ASISTENCIAL DE U.B.A. 
• Expediente N» 35.271 

Compra N* 75 
Llámase a Licitación Pública para el 
día 16 de diciembre de 1974, a las 10 ho- 
ras, para la contratación de trabajos de 
terminación y construcción de locales 
para la habilitación del Servicio de Este- 
rilización Central, a realzarse en el Hos- 
pital de Clínicas José de San .Martín", 
piso 12, Secciones 13, 14 y 15, Avenida 
Córdoba 2351, Capital. — Pliego: *$ 50. 

— Presupuesto Oficial: $ £40.000. 
Los pliegos podrán ser consultados o 

retirados en Compras y Licitaciones de 
la Dirección de Mantenimiento y Obra 
del Centro Médico Asistencial de la 
U.BA., Avenida Córdoba 2351, piso - 11 
Capital, de 8 a 12 horas. 
Buenos Aires. 2 de diciembre de 19741 

— Secretaría Administrativa 

e.2|12 N* 9.711 Y.6;12|74 

UNIVERSIDAD DÉ 
BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN, DE COMPRAS 
Y LICITACIONES 
Expediente N* 34.490(74 

Llámase a liictación pública para la 
provisión de cartulina y caí ton. 

Retiro de pliegos y apertura de la li- 
citación en: Dir. Compras y Llcitac. 
Córdoba 2122. 2? piso, Capital. 

Apertura: 9|12;74, 14.30 horas — E3 
Director. 

e.2il2 N* 9.712 v.3|l£|74 

UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 

JOSÉ DE SAN MARTIN , 

Licitación Pública N? 39 

Expediente N* 576.630|74 
Llámase a licitación pública hasta el 
día 10 de diciembre de 1974, a las 10 ho- 
ras, para adjudicar la provisión de ma- 
terial de limpieza con destino a este es- 
tablecimiento y sus dependencias, de 
acuerdo con las especificaciones conteni- 
das en los pliegos de condiciones particu- 
lares. 

La apertura se realizará en el Depar- 
tamento de Contrataciones ubicado en 
el Hospitat de Clínicas "José de San 
Martín" (Córdoba 2351. píanta baja), 
pudiendo los interesados requerir pliegos 
de condiciones e informes en- la División 
Compras, Licitaciones y Suministros del 
mismo, de lunes a viernes, de 8 a 12 
horas. 

e.2,12 N? 9.713 v.3jl2 ; 74 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TUCUMÁN 

Licitación Pública N? 3¡74 

Llámase a Licitación Pública N? 3|?4 
para el día 16 del mes de diciembre de 
1974. a las 11 horas, para contratar la 
adquisición de un Equipamiento para 
Planta Transmisora de Televisión, Canal 
10, comprendiendo un transmisor con st> 
equipo asociado; una antena de caracte- 
rísticas dirección ales, con su torre y ac- 
cesorios, con destino a L.W.83, Televisora 
Universitaria" de la Universidad Nacional 
de Tucumán. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Compras, 
sito en calle Buenos Aires 296, de San 
Miguel de Tucumán, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes en el citado dptó. 
y en la representación de la U.N.T. en la 
Capital Federal, calle Paraná 851, 1» piso, 
oficina W 8. 

e.26|ll N* 9.460 V,5(12|74 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS 
Expediente N? 21-545:71 

Llámase a licitación pública "para el 
día 16 de diciembre de 1974, a las 9 
horas, para contratar por el sistema de 
"Unidad de medida'' la construcción de 
la obra: 



Centro Regional de Investigación** 
Científicas y Tecnológicas, Mendoza 
pnmera etapa (CONICET). 

Presupuesto oficial: $ 9.557.801. 

Las carpetas con la documentación se 
encuentran a disposición de los interesa- 
dos en la Dirección General de Obras 
Avenida Libertador s¡n., Edificio Facul- 
tad de Ciencias Médicas, Sector 8 (Par- 
que General San Martín), Mendoza, don- 
de se realizará la apertura de las pro- 
puestas ei día y hora indicados. 

Valor de la carpeta:. $ 300. 

e.2¡12 N» 9.715 v,13¡12¡74 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS 
(Expediente 21-528)74) 

Llámase a Licitación Pública para el 
día 5 de diciembre de 1974, a las 9 horas, 
para la contratación por el sistema ae 
"Unidad de Medida", la construcción de: 

Obra: Mendoza - Centro Universitario - 
Pavimentación Circuito Primario - 3ra¿ 
Etapa. 

Presupuesto oficial: $ 1.2Í2.72Q. 

Las carpetas con la documentación se 
encuentran a disposición de los interesa- 
dos en la Dirección Gral. de Obras, Av. 
Libertador Gral. San Martín sin. Edi- 
ficio Facultad de Ciencias Médicas - 
Sector 8 (Parque General San Martín), 
Mendoza, donde se realizará la apertura 
de las propuestas el día y hora Indicados. 

Valor de la Carpeta: t 120. 

e. 21111 N<> 9.220 v. 4 11(74 



La apertura de las propuestas se efeo- 
tuará el día 18 de diciembre de 1974 a 
las 14 horas, en la Oficina de Compras 

y Suministros del Consejo, Avda Rivada- 
via, 1917, 3er. piso, Capital Federal, don- 
de deberán ser solíictados detalles, in- 
formes y pliegos de condiciones, ü¡n d Jf! ¿ 
horario de 14 a 18 horas. W 

Valor del pliego: $ íooo. 

e.29|ll N« 9.655 ?.10¡12|74 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN ' 
Licitación Pública, N* 24|74 
Llámase a licitación púb'lca a fui de 
contratar la realización de la obra cer- 
cado perimetral emplazamiento edificio 
laboratorio de hemoderivados, Ciudad 
Universitaria, con un presupuesto oficial 
de $ 219.298,50. 

, Apertura: el día 11 de diciembre de 
1974, a las 11 horas, en la Dirección de 
Administración, Avda. General Paz 154, 
2? piso, Córdoba. Los pliegos de bases 
y condiciones se podrán retirar en la 
dependencia citada en el horario de 8 
a 13 horas^ 

e.2|12 N? 9.714 v,3¡12¡74 
— .^___ i 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA 

DmECCJON de administración! 

Licitación Pública N* 23J74 i 

Llámase a licitación pública a fin de 
adquirir comestibles y otros artículos de, 
consumo, destinados a establecimientos' 
asisteríciales de la Universidad, . para eL 
período 1<?¡1¡75 al 30¡4i75. Apertura: el día 
16 de diciembre de 1974, a las 10 horas, 
en la Dirección de Administración, Avda. 
Gral. Paz 154, 29 piso, Córdoba. Los plie- 
gos de bases y condiciones se podrán re- 
tirar en la dependencia citada en el ho- 
rario de £ a 13 horas. 

?.25|11 N? 9.379 v.4U2!74¡ 



MINISTERIO DE TRABAJO 

DELEGACIÓN REGIONAL 
CÓRDOBA 

Llama a Licitación Pública N? 2, par*. 
la locación de un inmueble de un míni- 
mo de 10 (diez) habitaciones, 2 (dos) 
baños y demás dependencias eti perfec- 
tas condiciones de uso, ubicado en el ra- 
dio comprendido 2!ona Centro de la iiu- 
dad de Rio Cuarto. 

Retiro de pliegos y presentación de 
ofertas: Subdelegación Regional en Rio 
Cuarto, Bulevard Roca N? 967, en el ho- 
rario de 7 a 14 horas. 

Apertura de ofertas: 6 de diciembre ám 
1974 a las 10 horas. 

e.2¡12 N° 9.716 v,3{12;74 



DELEGACIÓN REGIONAL 
MENDOZA 

Llama a Licitación Pública Nf 2, para 
la construcción y colocación de tabiqu* 
y divisiones de madera, de acuerdo ; lla- 
no y planilla de especificaciones, a eje^ 
cutarse en el edificio ubicado en la calla 
San Martín 2160 de dicha ciudad. 

Consultas o aclaraciones, retiro de plie- 
gos y presentación de ofertas: calle San 
Juan 605 (Mendoza). 

Apertura de las ofertas: 6 de Diciembre 
a las 10 horas. 

e.J(12 N? 9.717 v.3il2 : 74 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PAMPA 

Licitación Pública N» 26|74 

Llámase a Licitación Pública para la 
provisión, instalación y puesta en funcio- 
namiento de todos los e'ementos necesa- 
rios para dotar de energía eléctrica al 
campo de enseñanza de la Facultad de 
Agronomía. 

Presupuesto Oficial: S 300.234,70. 

Apertura: 9 de diciembre de 1974, 10 
horas. 

Retiro de pliegos, apertura e informes 
en la sede del Rectorado; sita en Mansi-* 
t]a 178, Santa Rosa, La Pampa. 

Precio del pliego: $ 100. 

e. 27|11 — N? 9.530 — v. 3[12j74 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PAMPA 

Licitación Pública N? 11|74 

Llámase a Licitación Pública para loa 
trabajos de construcción edificio y gal- 
pón de metabolismo. Ampliación de I03 
.aboratorios de Química y Biología, San- 
ta Rosa, La Pampa. 

Presupuesto Oficial: $ 2.952.287,50. 

Retiro de Pliegos e informe en Recto- 
rado-de la Universidad Nacional de La 
Pampa, sito en Mansilla 178 a partir 
del 12 del corriente, Santa Rosa. La 
Pampa. 

Apertura: 4 de diciembre de 1974, a 
las 9 horas,* en la sede del Rectorado. 

Precio de la documentación: % 300. 

e. 13)11 N9 8.808 T.3|12|74 

Secretaría de Ciencias y Tecnología 

CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

Expte. D. A. N* 6293J74). 
Llámase a Licitación Pública N' 138| 
74 para la adquisición de Instrumental 
Científico con destino a Centros de Inves- 
tigación. • 



MINISTERIO 

DE BIENESTAR SOCIAL 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
1f FINANZAS 

Licitación Pública N* 12¡74 

Llámase a Licitación Pública N? 12:74, 
por primera vez, para la confección a • 
impresión de chequeras médicas. Sene 
"J", con destino a la Gerencia de Ad- 
ministración y Finanzas, para su posterijr 
distribución. 

Las propuestas deberán presentarse ca- 
jo sobre cerrado, en los formularios qu« 
se expedirán al respecto y de conformi* -L£ 
dad con lo dispuesto por Decreto núme- 
ro 5.720¡72. Los pliegos respectivos debe- 
rán retirarse, sin cargo alguno, a partir 
de la fecha en la División Compras, Ta- 
cuari 345, ler. piso, Capital, días hábiles, 
de 12 a 18 horas. El acto de apertura ne 
las propuestas se llevará a cabo el oía 
10 de diciembre de 1974 a las -7 horas, 
en la mencionada División y en presen- 
cia de los autorizados que deseen con- 
currir al acto. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1974. — 
e.2 12 N? 9.719 v.3|l2 74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N? 318.447 73, Cde. 38 

Llámase a Licitación Pública N' 91(74, 
para el día 18 del mes de diciembre de 
1974, a las 14 horas, para subvenir ¡as 
necesidades que se detallan en este avi- 
so, con destino a Coordinación General 
de Transporte y Movilidad y durante el 
arur 1974. 

I La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Compras, 
I Defensa 120, ler piso, oficina 1.028, Capi- 
j tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado Oepartamenro. 
Las necesidades se refieren a: la ad- 
quisición de 'dos (2) microómnibus tipo 
doble camello. - 

' Buenos Aires, diciembre 2 de 1974. — 
El Director Gral. de Administración. 

,e.2|12 N» 9.718 v.ll|12 74 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMNISTRACION 

Expediente N? 19.0ñ2-Cde. 193 

Llámase a Licitación Pública N? 89¡74 
para el día 12 del mes de diciembre de 
1974, a las 15 horas, para subvenir las ne- 
cesidades que se detallan en este avisa, 
con destino a Dirección Nacional de 
Emergencias Sociales y durante el año 
1974. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamer^ de Compras, 
Defensa 120, 1? piso, o a 1.028, Ca- 
pital Federal, debiendo- dirigirse para 
pliegos e informes al citado Departa- 
mento. 

Las necesidades se refieren a: Sábanas, 
fundas y confecciones en general <Bato- 
nes, camisas, blusas, camisetas, remeras, 
etc.). 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1974 
— El Director Gral. de Administración. 

•e.26ill N? 9.42Í1 v 5¡12|74 



*&' 
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- DIRECCIÓN GENERAL. r . I 

- DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N» 19,821|74 

Llámase a licitación Pública N* 4175^ 
para el día 16 del mes de diciembre de 
1974 a ' las 14 horas, para subvenir las 
ífecesidades que se detallan en este avi-. 
so, con destino a Departamento de ser- 
vicios Generales y durante el ano 1975. 

La apertura de las propuestas tendrá 
rugar, en el Departamento de Compras. 
Defensa 120, ler. piso, oficina 1028. Ca- 
pital Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos e informes al citado Departa- 
■ mentó. , , * 

Las necesidades se refieren a: la con- 
tratación de un servicio de limpieza ge- 
neral diaria. . 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1974. 
— El Director General de Administra- 

CÍ ° a- e.28|ll N* 9.607 v.B)12|74 

* 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Espediente N* 19.052J74 - Cde. 189 

Llámase a Licitación Pública N? 86|74, 

para el día 11 del mes de diciembre de 

1974, a las 14 horas, para subvenir las, 

necesidades que se detallan en este aviso, 

-¡con destino a la Dirección Nacional de 

emergencias Sociales, y durante el año 

1974. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Compras, 
Defensa 120, 1» piso, oficina 1028, Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos 
c informes al citado Departamento, 

Las necesidades se refieren a: la ad- 
quisición de alimentos. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1974.. — 
Ei Director Gral. de Administración. 

e.25111 N» 9.358 v.4|12¡74 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMNISTRACION 

Expediente N» 19.052f74-Cde. 191 

Llámase a Licitación Pública N* 88|74 
para el día 12 del mes de diciembre de 
1974, a las 14 horas, .para subvenir, las 
necesidades que se detallan en este aviso, 
con destino a la Dirección Nacional de 
Emergencias Sociales y durante el año 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en - el Departamento de Compras, 
Defensa 120, 120,. 1'. piso, oficina . 1.088, 
Capital Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos e informes al citado Departa- 
mento. . , ■ ' r 

Las necesidades se refieren a: la adqui- 
gición de confecciones en general. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1974. 
r>- El Director Gral. de Administración.. 
'■* e.2S|ll N' 9.424 V-5|12174 

DTOECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N* 19.052 ¡74-Cde. 190 

Llámase a. Licitación Pública N? 87)74, 
par a el día 11 del mes de diciembre de 
1974, a ias 16 horas, para subvenir las ne- 
cesidades que se detallan- en este aviso, 
con destino a Dirección Nacional de 
Emergencias Sociales y durante el año 

197* 

La apertura.de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Compras, 



CAJA NACIONAL 
DE PREVISIÓN , 
: DE LA INDUSTRIA, , 

COMERCIO Y ACTIVIDADES 
CIVILES 
Llámase a licitación Pública N? 4¡75 
(Anticipada) para el día 16 de diciem- 
bre a; las 15 horas, por el servicio de 
encerado y limpieza integral de edifi- 
cios en los que desarrolla sus activida- 
des este Organismo. 

Pliego de Condiciones Generales en la 
Sección Compras y Suministros, Córdo- 
ba 720. P. 3* de 12.45 a 19 horas. 

e.28|ll N* 9.581 v. 9,12174 



INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 

1 HOGAR ESPECIAL 

GERONTOPSIQUIATRICO 
DE VILLAGUAY ENTRE RÍOS 
Expediente N« 2¿2«:74 
Llámase a Licitación Pública C. I. nu- 
mero 36|74, para el día 9¡12|74, a las 13 
lloras, con el objeto de contratar la ad- 



INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCIÓN COOPERATIVA 

Expediente N» 23512/14 

Llámase a Licitacin Pública N? 4/74, ¡ 
para el día 23/12/74, a las 17 hs., para ' 
la adquisición de tres (3) Núcleos Sa- 
nitarios, Muebles para Oficina,. Tabiques 
de Manipostería y de Madera. \ 

La apertura de las propuestas tendrá i 
lugar en la División Compras y Suminis- 
tros, Cangallo 524, 1? piso, Capital Fede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e in- 
formes a la citada División 



DIRECCIÓN GENERAL 
f DE ADIVONISTRACION 

Expediente N* 2020-17 131|74 -5 

Llámase a Licitación Pública ÍI y 56(74, 
para el día 18 del mes de diciembre de 

1 1974, a las IR horas, para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se detallan : 

'Sistemas de dosificación de fluoruros en , 

solución sistema de análisis de ion íluo- quisiclón de elementos de ferretería, ma- 
ruro en aguas fluosilicato de sodio, con teriales de construcción, etc., con desti- 
destino a la Dirección Nacional de Odón- I no al Hogar Especial Gerontopsiquiatrico 
tolog ¡ a • de Viiiaguay, ViUaguay, Entre Ríes. — La 

La 'apertura de las propuestas tendrá apertura de las 'ofertas tendrá lugar en 
lunar en el Servicio de Contrataciones, ¡ el Instituto Nacional de Salud Mental, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa División Compras y Suministros, Barra- 
N° 120 4' p'£0 oficina N» 4131, Capital l cas 489. Capital, debiéndose dirigirse pa- 
Pedei-aí debiendo dirigirse para pliegos era pliegos e informes a la citada tepen- 
informes al citado Servicio. dencia, de lunes a viernes de 9 a 18 ho- 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1S74. ras. 
_ El Director Gral. de Administración! Buenos Aires, 2 de diciembre de 1974 



(Área Salud Pública). 

e. 29111 N? 0.&42 v.:C.17,74 



Secretaría de Salud Pública 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N* 2029-15973-74-9 

, a .,,v«uiiu Llámase a Licitación Pública N* 52;74, 

e-25111 Ñ> '9.455 V.4I12J7Í. par a el día 18 del mes de diciembre de 
' 1974, a las 14 horas, para subvenir, ¿as ne- 

cesidades que a continuación se detallan: 
Drogas con destino para control de la tu 



DMtECCION 

DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N* 2.020- 13.761 |74-4 
Llámase a Licitación Pública N' 39 74, 
para el día 16 del mes de diciembre de 
197 Va las 14 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Máquinas bloqueras de acciona- 
miento manual para :a fabricación d: 
bloques y|o baldosines, mazcladora de 70i- 
teo portátil, moldes mecánicos para co- 
locar en bloqueras,' eta, con destino a: 
Área de Saneamiento, Programa de Sa- 
neamiento Básico Rural.. 

La apertura de las propuestas tendrfc 
lugar ?n el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
N» 120, 4? piso, oficina N' 4.131, Capital 
Federal, debiendo dirigirse para plieges 
e informes al citado Servicio. . 
Buenos Aires, diciembre 2, de 1914. — 
El Director Gral. de Administración 
(Área Salud Pública)., : ■ . 

e.2112 N» 9.724 y.3|12|74 



i El Jefe Departamento Administración. 

e. 2112 N? 9.731 v. 3;i2|74 

INSTITUTO TISIOLOGICO 

DE PUNILLA 

Expedente N» 1-2020- 

0209000231(74-2 1TP 

Licitación Privada N? 52|74 (O.P.) 
Llámase a L'citación Privada N? 52¡74 
(O. P.) para el día 19 de diciembre de 
1974 a las 11 horas, para concretar por 



urogas cwn ucíuiíu ¿Jt^-a ^«üim.-*-» <*y i« — íy (4 a las 11 nuras, pana, HA>"t«' K"i 

berculosis, jeringas descartables, aguja de ^ sistema de "Ajuste Alzado*' La Unidad 

™. iniwíiíahlii -nnt.na nam recolección j_ t„* „„,.;a., í-viírfaíln TntAn.iivo-i'R.eaL 



acero inoxidable, potes para recolección 
de esputos descartables, portaobjetos de 
vidrio, y rollo de película abreugráfica, 
con destino al Sector Vigilancia Epide- 
miológica. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
N? 120, 49 piso, oficina N* 4131, Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Servicio. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1974. 
— El Director Gral. de Administración 
(Área Salud Pública). 

e.29jll N? .9.643 v.I0,12¡74 



Defensa 120, 1» piso, oficina 1.028, Capi- 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a: La ad- 
quisición de colchones y almohadas. | 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1974. — 
El Director Gral. de Administración , 

e.25|H N? 9.357 T.4¡12)74 

CAJA NACIONAL 

DE PREVISIÓN 

DE LA INDUSTRIA, 

COMERCIO Y ACTITD>ADES 

CIVILES ,. „„ _.„ 

Llámase a Licitación Pública N* 3¡75 
(Anticipada) para el día 16 de diciem- 
bre a las 14 horas, por el servicio de re- 
frigerio al personal. 

Pliego de Condiciones Generales -ín la 
Sección Compras y Suministros, Córdo- 
ba 720 P. 3'. de 12.45 a 19 horas 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente Ñ* 2.020-16.788-74-9 

Llámase a Licitación Pública N? 53|H, 
para el dia 9 del mes de diciembre de 
1974, a las 15 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Máquinas convencionales y Eléc- 
tricas, Máquinas de Sumas, de Calcular 
Electrónicas y Operaciones, con destino 
a diversos servicios dependientes, de la 
Dirección Gral. de Administración (Área 
Salud Pública). í l j . 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
Ü9 120, 4' piso, Oficina N» 4.131, Capi- 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado servicio. 



Buenos Aires, diciembre 2 de 1974. 
E3 Director Gral. de Administración. 

e. 2|12 N» 9.725 T. 3[12|74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N* 2020-16934-74-7 

Llámase a Licitación Pública N? 57|74, 
para el dia 17 del mes de diciembre de 
1974, a las 16 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Medicamentos en general, pedido 
por Subsecretaría de Medicina Asistencial 
y Rehabilitación, para Grupo de Traba-, 
jo pjVillas" de Emergencia. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones, _, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
N? 120, 4^ piso, oficina N* 4131, Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Servicio. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1074. 
— El Director General de Administración 
(Área Salud Pública). 

e.28!ll N? 9.608 v.9¡12]74 

DntECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N* 2020— 11855Í74— 3 

Llámase a Licitación Pública número 
50^74, para el dia 13 del mes de diciembre 
de 1974, a las 15,00 horas, para subvenir 
las necesidades que a continuación se de- 
tallan: instrumental, balanzas, caja para 
canalización, cajas para Punción lumbar, 
camillas para examen pediátrico, electro- 
cardiógrafos, carritos de curación, estetos- 
copios, incubadoras, laringoscopios, resu- 
citadores, caja de cesárea, caja de examen 
ginecológico, determinador del pH, camas, 
cunas, acondicionadores, de aire, heladera 
eléctrica, heladera a gas, heladera * ke- 
rosene, ventiladores, estufas a sas, a tce 



de Internación Cuidado Intensivo^Res; 
tuctüración del primer piso ala Sur. Su- 
perficie 340 n¡2., en el Instituto Ttsio. 
lógico de Punirá, Pcia. de Córdoba, P. C 
N. G. B. 

Presupuesto Oficial: $ 900.900. 

Importe de Ja garantía: $"90.000. ' 

La apertura tendrá lugar en el' Insti- 
tuto Tisiológico de Punüla, Villa Caéiro, 
Santa María de Pumlla, Pela, de Cór- 
doba, P. C. N. G. B. p debiendo dirigirse 
para Pliegos e informes a la. División , 
Compras y Suministros de dicho Estable-, 
cimiento plazo de ejecución de la obra 180 
días hábiles. 

Santa María de Punüla, 12 de noviem- 
bre de 1974. 

e, 20)11 N* 9-172 v.3¡l2¡74 

COLONIA NACIONAL J 

DR. DOMINGO CABRÉ» 

Expediente N? 10.444(74 

Llámase a Licitación Pública N*'24{74. 
para el día 11' de diciembre de. 1974, »• 
las 12 horas, para subvenir las .necesU 
dades que . a continuación., se detallan, 
con destino a la Colonia Nacional 4, Dst 
Domingo Cabred", durante él. Ejercicio 
Fiscal 1974. • " , ■ 

La apertura de las propuestas tenorf,. 
lugar en el citado establecimiento, sito 
en Open Door, F. C.'G. S. M-, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes a la an- 
tedicha dependencia. •- . 

Las necesidades se refieren a: Pmo. Pa- 
raná, tirantes de Pino Paraná,, esmalte» 
sintéticos, placa laminada, cal viva, oe- 
mento Portland, alambres tejidos,, caftc» 
de hierro, chapas de fibrocemento, ei». 

Open Door. 2 de diciembre de 1974. 
El Interventor, 
e. 2112 N? #.72T v. 3!L2,T| 



DDiECCION GENERAL 
DE AD5HNISTRACION 
Expediente N» 2020-14318-74-7 

Llamase a Licitación Pública N? 5+|74, 
para el día 18 del mes de diciembre de 
1974 a las 16 horas, para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se detallan: ■ ...„„„,, , -, — »-~. -.^ 

Vacuna antipoliomielítica oral tipo Sabin, rosene ya gas natatalj Vfyasado etc. 
con destino al Sector Vigilancia Epide- con destmo a la Dirección Nacional de 



miológica. , , . . 

La ■apertura de las propuestas tendrá 

lugar en el Servicio de Contrataciones. 

Contrataciones Centralizadas, pefeusa 

N? 120 4? piso, oficina N» 4131, Capital 
. „.„ „..,.,., pederaí, debiendo dirigirse para pliegos c 

e.28|U N* 9.B82 v.9|12|74 ^(^¿5 al citado Servido. ^ 

Buenos Aires. 29 de noviembre de .1974. 

— El Director Gral. de Administración 

(Área Salud Pública). .«,.*,„. 

1 $ 29111 N9 9.640 V.10]ia(74 



^d, CAJA NACIONAL 

«^ DE PREVISIÓN Mwam „~ 

DE LA INDUSTRIA, COMERCIO 

Y ACTIVTDADES CIVILES 

Llámase a Licitación Pública N* 6|75 
(Anticipada) para el día 17 de diciem- 
bre a las 14 horas, por la provisión de 
sobres y papel obra alisado. 

Pliego de Condiciones Generales en la 
Sección Compras y Suministros Córdo- 
ba 720, piso 3', Capital Federal, de 12.45 
a 19 horas. ^^ Rf ^ v>10 ¡i2¡74 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 
DE LA INDUSTRLA, COMERCIO 

Y ACTIVIDADES CIVttES 

Llámase a Licitación Pública N' 5¡75 

(Anticipada), para el día 6 de diciembre 

a las 14.30 horas, por el servicio de 3e3- 

,g± ratlzación, desinsectización y desinfección 

*» ■ de edificios. 

Pliego de condiciones generales, eatx la 
Sección Compras y Suministros, Córdoba 
ISO D. 3', de 12.45 a 19 horas. 

* * C.2J12 N? 9.720 V.3H2174 



Salud Materno Infantil. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones 
—Contrataciones Centralizadas—, Defensa 
N? 120, 4? piso, Oficina N* 4131, Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e 
Informes al citado Servicio. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1874 

— El Director Gral. de Administración — 

(Área Samd,Pübuca). ,,„"„,„. 

e. 26(11 N» 9.431 v. íl[12|74 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N? 2020-14654|74-7 



SANATORIO FD3ANZA 

DPTO. DE DIAMANTE 
(ENTRE RÍOS) , _ 

Llámase a Licitación Pública N» l|ia, 



x¿2ET?uS£tap5srii. 65174. t^n Tdi. :»* ******* «e w¡ l . 



pionósa con destino al Sector de Vigilan- 
cia Epidemiológica. ^ mAr i 

La apertura de las propuestas tendrá 
lusrar en el Servicio- de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, D e f (¡ n s a 
NP 120 4? piso, Oficina N» 4131, Capital 
Federal debiendo dirigirse para pingos e 
informes al citado Servicio. _ 

Buenos -Aires, 29 de noviembre de 1974. 
_ El Director Gral. de Administración 



(Área Salud Pública). „»«« 1 

C.29Í11 N' 9-641 V.10jl2)74| 



al Sanatorio Fidanza, Dpto. de Diamar] 
te (E Ríos). — Las necesidades solici- 
tadas cubrirán el período 1<>|1J75 al 31| 
3175 (ler. trimestre). — La apertura de 
las ofertas tendrá lugar en el citado Sa- 
natorio donde deberán dirigirse para plie- 
gos e informes (Dirección Postal: C. 
Correo 60. Paraná (E. B.) o al Dpto. de 
Suministros y Mantenimiento, Servicio de 
Contrataciones, Defensa 192, 4? piso, Ca- 
Ipitel Federa!. ^ fm , . 3[12! , 4 



POUCLINICO GRAL. 
MANUEL BELGRANO 
Expediente N» *.020-»a49j74-9 

Llámase a Licitación Pública N» V^H, 
para «1. ó!ia 10 de diciembre de 1974, a 
las 15 horas, para subvenir las neoesir 
dades que seguidamente ie detaliau, coa 
destino ai Policífnico "Ona. Manuel Bftl- 
grano". durante el afio 1974. 

La apertura de. las ciertas se llevará 
a cabo en el Policlínico "GraK Manwd 
Belgrano' 1 *(Div. Contrataciones y Sumi- 
nistros), sito en Avda. de. los Constitt^ ' 
yentes 3120. San Martin, Provincia- dft 
Bs. Aires, debiendo dirigirse para plie- 
gos' e informes a la' Div. Contratación» 
y Suministros del establecimiento, den- ■ 
tro del horario de 10 a 18 horas. 

Las necesidades se refieren a: Drogaa. ■ 
medicamentos, reactivos, tubos, películas 
radiográficas y abreugráficas. - - 

San Mártir, 18 de noviembre de 1974.. 
La Dirección, 
t=. 2)12 N» 9.'730 v. 3|\2^7* 

1'OI.ICLINICO PROFESOR 
AIJEJANDRO POSADAS 

Llámase a licitación Pública N» 6f75, 
para el dia 13 de diciembre de 1974, a lw 
13 horas, pora subvenir las necesidade» 
que a continuación se detallan: Adquün- 
ción de medios de contraste, revelador y 
películas radiográficas para cubrir las ne- 
cesidades del ler semestre de 1975 del 
Servicio de" Radiología, oon ■ desuno m 
Policlínica "Profesor Alejandro Posadas . 
La apertura de las propuestas tendrá lo- 
gar en el Departamento Administrattv* 
Contable (Sección Contrataciones) sito 
en Martínez de Hoz y Marconl de Vflí» 
Sarmiento (Haedo Norte», Partido de Mo- 
rón, Prov. de Buenos Alies, debiendo &• 
rigirse para pliegos e informes al ettwt 
Departamento. — Villa Sarmiento, 37 de, 
noviembre de 1974. — El Director. 

e. 27J11 W 9JB02 T. $H3|ié 



raerme W 



Air^-nN QFÍCIAL — Martes 3 de diciembre de IOT* 



HOSPITAL COLONIA 
»«. JUAN M. OB ARRIO 

Espediente N? 8.647(74 

Llámase a Licitación Piiblioa N? 8(74 
9Ta .el día 11(12(74, a las 12 horas, con 
el objeto de adquirir elementos para di- 
ferentes sectores del Establecimiento 
(maquinas Lavavejiíia, balanzas, licua- 
fiores, etc.), con destino al Hospital Co- 
tonía "Dr. Juan M. Obarrio". — La 
apertura de propuestas tendrá lugar en 
la División Compras y Suministros del 
mencionado Establecimiento, San Miguel 
1850. San Miguel de Tucumán, donde de- 
berán dir'girse los interesados por plie- 
gos e Informes de lunes a viernes de 8 
* 13 horas. 

flan Miguel de Tucumán, 20 de no- 
viembre de 1974. 

La Dirección, 
e. 2,12 N? 9.726 v. 3|12|74 

HOSPITAL COLONIA 

»B. JUAN M. OBARRIO 

Expediente N? 8.626(74 
Llámase a Licitación Pública N? 7|74 
para el día 11¡12¡74, a las. 10 horas, con 
el objeto de adquirir Elementos de Car- 
pintería (madera, vidrio, bulones, herra- 
mientas en general, etc.), con destino 
*! Hospital Colonia "Dr. Juan M. Oba- 
rrio". — La apertura de propuestas ten- 
drá lugar en la División Compras y Su- 
ministros del mencionado establecimien- 
to, San Miguel 1850, San Miguel de Tu- 
eumán, donde deberán dirigirse los inte- 
resados por pliegos e informes, de lunes 
a ritmes de 8 a 13 horas- 
San Miguel de Tucumán, 20 de no- 
viembre de 1974. 

La Dirección, 
e. 2|12 N? 9.729 v. 3|12(74 

HOSPITAL COLONIA 
SANTA MARÍA 
Espediente N* 7.976|74 
Llámase a Litación Publica N? 16'74 
para el día treinta y uno del mes de di- 
ciembre de 1974, a las diez horas, para 
contratar la adquisición de vtextiles y 
confecciones", con destino al Hospital 
Colonia "Santa María", Santa María Pu- 
nllla, Córdoba. — La apertura de las 
propuestas tpndrá lugar en la Sección 
Oantrataciones del Organismo menciona- 
do. — Debiendo dirigirse para pliegos 
• informes al citado servicio, de lunes 
A viernes de 6 a 13 hs. . 
Santa María, noviembre 22 de 1974. 
El Director, 
e. 2(12 N? 9.728 v. 11(12174 



personal de la Dirección Nacional de Re- 
caudación Previsional. £ü acto de aper- 
tura de las ofertas tendrá lugar en la 
División Compras y Suministros, sita en 
la calle Paseo Colón N? 329, piso ?v, ofi- 
cina N? 208, Capital Federal, donde pue- 
de concurrirse para el retiro del pliego 
de bases e Informes. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1974. 
— Gerencia de Administración. 

e.28;il N? 9.A0S V.Sj12{74 

Secretaría de Vivienda y Urbanismo 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N? 1 
Ley N? 30.682 

Llámase a Licitación Pública por el 
sistema "por coste y costas" para la cons- 
trucción del Panteón Nacional Altar de 
la Patria, a emplazarse en los jardines 
que actualmente ocupan las Plazas: de 
las Naciones Unidas, General Justo José 
de Urquiza, República Oriental del Uru- 
guay y La Cautiva, en la fracción de te- 
rrenos delimitada por la Avenida del Li- 
bertador, la Facultad de Derecho, vías del 
Ferrocarril Bmé. Mitre y la calle Tagle. 

Fecha de apertura: 18 de diciembre de 
1974, a las 16 hs., en Defensa 120 3er 
Piso. Oficina 3.117, Capital Federal. 

Venta de pliegos e informes: Delega- 
ción Vivienda y Urbanismo. Dirección Ge- 
neral de Administración, Defensa 120 3er 
Piso, Oficina 3.030. Valor del Pl!eeo : 
f 500. ■ 

Entrega de ofertas: 18 de diciembre de 
1974, de 12,30 a 16 hs. en Defensa 120 
3er. Piso, Oficina 3.117, juntamente con 
la garantía establecida por el artículo 79 
Capítulo in del Pliego de Bases y Con- 
diciones. 

e.25[ll N* 9.384 v.10(12(74 



HOSPITAL NACIONAL 

"JOSÉ A. ESTEVES" 

Expediente N? 7460(74 
Llámase a Licitación Pública 4, N? 15)74, 
pa*» el día 18 de diciembre de 1974,' a 
las 11 horas, para contratar la adquisi- 
ción de textiles y confecciones. La aper- 
tura de las ofertas tendrá lugar en el 
Departamento Administración (Sección 
Compras), Garibaldi 1661, Temperlev, de- 
biendo dirigirse para pliegos e informes 
* la citada dependencia de lunes a vier- 
nes de 8 a 15 horas. — El Interventor del 
Hospital Nacional "José A. Esteves". 

e.29;il N« 9.644 v. 10(12(74 

HOSPITAL COLONIA 
"SANTA MARÍA" 
Expediente N? 7.996(74 

Llamase a, Licitación Pública N* 12|74 
paca el día veintitrés del mes de diciem- 
. bw de 1974. a las diez horas, para con- 
«ratar ia adquisición de "una central 
telefónica automática, con una capacidad 
m cinco líneas extemas (urbanas) no- 
menta líneas internas y once grupos de 
«anexión internos, etc.". con destino al 
Hospital Colonia "Santa María", Santa 
María, Punilla, Córdoba. 

L« apertura de las propuestas tendrá 
lu«Ar en la Sección Contrataciones del 
organismo licitante, debiendo dirigirse 
par* pliegos e informes al citado servi- 
cio, de lunes a viernes, en ' un horario 
#>« a 13 horas. — Dr. Alberto Turkle. 
Director. 

9. 2&J11 N? 9.366 v. 4(12(74 



PLAN ALBORADA 
PROVINCIA DE JUJUY 

DIRECCIÓN- PROVINCIAL- 
DE LA VIVIENDA 
SUSPENSIÓN DE LICITACIÓN 
PUBLICA 
Obra: lfi2 Viviendas y urbanización en 
Villa Alberdi, San Salvador de Jujuy. 
Presupuesto Oficial: $a. 22.616.354,04. 
Suspéndese la licitación pública dé la 
obra del rubro, acto que iba a tener lu- 
gar en el Despacho, del Ministro de Bie- 
nestar Social de lá Provincia, el día 39 
de noviembre del corriente, a'las 10 horas. 
e. 29(11 No 9.658 v. 5112(74 



, *LAÍf ALBORADA 

PROVINCIA DE MISIONES 
Ministerio de Eoonomñ 
7 Obras Pública* 
A.PRO.VI. 

Licitación Public» N* 14f74 

Obra: "100 viviendas económicas", Jar- 
dín América, Misiones. 

Presupuest ooficial: 19.355.011,07 inclui- 
do provisión de agua potable y electrifi- 
cación. 

Fecha de apertura: 27112(74, a las 9 ho- 
ras. 

Lugar de apertura: A.PRO.VI. Sar- 
miento 32.9, Posadas. 

Valor del pliego: $ 750.00. Su venía en 
A.PRO.VL, Sarmiento 329, Posadas, y en 
la Subsecretaría de Vivienda de ia Na- 
ción, Defensa N* 120, 3er. piso, oficina 
3030, Capital Federal. 

e. 27(11 N* 9.537 v.3jl2(74 

PLAN ALBORADA 

PROVINCIA DE MISIONES 
Ministerio de Economía 
y Obras Públicas 
A.PRO.VL 

Llcit calón Pública W 13)74 
Obra: "100 viviendas económicas" Puer- 
to Rico, Misiones. 

Presupuesto oficial: $ 9.403.364,20 inclui- 
do provisión de agua potable y. electrifi- 
cación. 

Fecha de apertura: 27|12}74, a las 11 ho- 
ras. 

Lugar de apertura: A.PRO.VI. Sar- 
miento 329, Posadas. 

Valor del pliego: $ 750,00. Su venta en 
A.PRO.VI,, Sarmiento 329, Posadas, y en 
la Subsecretaría de Vivienda de la Na- 
ción, Defensa N? 120, 3er. piso, oficina 
3030, Capital Federal 

e. 27111 N9 9.838 v.3(l2|74 



Swretaría de Seguridad Social 

DIVISIÓN COMPRAS 
T SUMINISTROS 
Expediente 27.938|74 
Llámase a Licitación Pública 1(75 (an. 
Naipada) para el día 10 de diciembre de 
WN, a las 15 horas, para la adquisición 
a» «ate, té, leche condensaba, azúcar y 
líaltetitaa. 

La apertura tendrá lugar en la División 
:ompras y Suministros, Defensa 120„ 5» 
íso, oficina 5047, Capital, donde podrán 
airarse los pliegos y solicitar informes 
i el horario de 13 a IB horas. ' 

e. 22111 N* 9.265 v. 3(13(74 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL 

Ripie, N* 272.099(74 
Llámase a Licitación Pública N* 6(75 
mu el día 23 de diciembre de 1974, a' 
las 14.30 horas, para lograr la contrata- 
don del servicio de refrigeración para e) 



PLAN ALBORADA 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
Gobierno del Pueblo 
Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos 
Instituto Autárquico 
de Planeamiento y Viviend* 
Licitación Pública N* 184(74 
Llamase a licitación pública para la 
construcción de 356 (trescientas cincuen- I 
ta y seis) unidades de viviendas según ' 
detalle: 

Sector I: Federal "I": 30 viviendas y 
obras de infraestructura. 
Presupuesto oficial: $ 5.841.964,57. 
Sector II: Federal -11": 30 viviendas y 
obras de infraestructura- 
Presupuesto oficial: $ 5.841.964,57. 
Sector III: Chajarí: 87 viviendas y 
obras de infraestructura. 
( Presupuesto oficial: $ 16.256.817,60. 
¡ Sector IV: La Paz: 84 viviendas y obras 
i de infraestructura, 
[ Presupuesto oiicial: $ 17.401.686,14. 
i Sector V: Bovrü: io viviendas y obras 
de infraestructura. 
Presupuesto oficial : % 2.567.737,17. ' 
Sector. VI: San José de Feliciano: 28 
viviendas y obras de infraestructura. 
Presupuesto oficial:^ $ 6.027.794,58. 
Sector VII: Hasenkamps: 16 viviendas 
y obras de infraestructura. 
Presupuesto oficial: $- 3.598J42,U. 
Sector VIII: Hernandarias "I"': S vi- 
viendas y obras de infraestructura 
Presupuesto oficial:- $ 1.719.016.89. 
Sector IX: Hernandarias "II": 5 vi- 
viendas y obras de infraestructura 
Presupuesto oficial: $ 1.038.322,32. 
Sector X; María Grande: 26 viviendas 
y obras de- infraestructura. 
Presupuesto oficial: $ 5.922.910,16, 
Sector XI: San Jaime de la Frontera: 
22 viviendas y obras de infraestructura 
Presupuesto oficial: $ 4.388.848,99. 
Sector XII: Villa de Rosario: 10 vi- 
viendas y obras de infraestructura. 
Presupuesto oficial: $ 2.217.678,71, 
Las propuestas pueden efectuarse por 
uno o más sectores. 

Fecha de apertura: 14 de enero de 1975, 
a las 9 horas, en la sede del I.A.P.V., La- 
prida N9 351, Paraná. 

Valor del pliego: $ 500,00 (Quinientos 
pesos). 

Venta de legajos: I.A.P.V.,' Laprida nú- 
mero 351, Paraná, Entro Ríos; SEVD 
Defensa N? 120, 3* piso, oficina 3030, Ca- 
pital Federal; Representación del Go- 
bierno de Entre Ríos, Cangallo N* 445 
4* piso, Capital Federal. 

e. 27(11 N» 9.542 v.3|12[74 



PLAN ALBORADA 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos 
Instituto Autárquioo 
de Planeamiento y Vivienda 
Santa Elena: Total de Unidades: 
182 Viviendas 

Licitación Pública N* 182(74 
Llámase a licitación pública para la 
construcción de 94 (noventa y cuatro) 
unidades de viviendas en la localidad de 
Santa Elena. 

Sector IT Santa Elena "I": 94 vivien- 
das y obras de infraestructura. 
Presupuesto oficial; $ 18.127.841,46. 
Obra financiada cr»n fondos de la Te- 
sorería General de la Nación, 

Fecha de apertura: 8 de enero de 1975, 
a las 9 horas, en la sede del I.A.P.V., La- 
prida N? 351, Paraná. 
Valor del pliego: $ 300,00. 

Licitación Pública N* 183¡74 
Llámase a licitación pública para la 
construcción de 88 (ochenta y ocho) uni- 
dades de viviendas en ia localidad de 
Santa Elena. 

Sector II: San Elena "H": 88 vivien- 
das y obras de infraestructura. 
Presupuesto oficial: $ 17.912.266,19. 
Obra financiada con fondos de PO.NA. 

Fecha de apertura: 8 de enero de 1975, 
a las 10 horas, en la sede del I.AP.v. I 
Laprida N» 351. Paraná. 
Valor del pliego: $ 300,00. | 

Venta de legajos: I.A.P.V., Laprida nú- 
mero 351, Paraná, Entre Ríos- S.E.V U ■ 
Defensa N? 120, 3? piso, ofocina 3030 
Capital Federal; Representación del Go-, 
bierno de Entre Ríos, Cangallo N* 445, 4?' 
piso, Capital Federal. 

e. 27(11 N> 9.541 v. 3(12(74 



PLAN ALBORADA 

PROVINCIA DE JUJUT 
Dlreeotóm ProvIneiaJ 4e fe Vivienda. 
Obra: 40 viviendas y urbanización ea 
Caimancito, Departamento Ledesma, Ju- 
juy 

Llámase a licitación pública para u 
construcción de la obra del rubro. 
Presupuesto oficial: $a. 3.942.435,96. 
Plazo de obra: 10 meses. 
Capacidad Técnica Financiera: $a 
4.730.923,16. r 
-Fecha de apertura: día 18 de diciem* 
i bre de 1974, a las 10 horas, en el despa- 
cho del Sr, Director Provincial de la Vi- 
vienda, sito en calle Belgrano 1075 plan* 
ta alta, San Salvador de Jujuy. 

Valor del pliego: Ja. 300,00 (Trescientoi 
pesos) los que deberán ser depositados en 
la Dirección General de Rentas de li 
Provincia de Jujuy, o en la Secretaría d« 
Estado de Vivienda y Urbanismo de la 
Nación, Defensa 120, oficina 3030, 3er pi- 
so, Capital Federal. 

La documentación respectiva se en- 
cuentra a disposición de los interesados 
en Belgrano 1075, planta alta; San Sal- 
vador de Jujuy, o en la Secretaría de Es- 
tado de Vivienda y Urbanismo de Ja Na- 
ción, Defensa 120, 3er. piso, oficina 3030, 
Capital Federal. 

e. 27(11 N? 9.543 v.3¡12|74 

Secretaria del Menor y la Familia 

SERVICIO DE CONTRATACIONES 

Expte. Ni 31.920(71 

Llámase a Licitación Pública N» 4li75 
para el día 9 de diciembre de 1974 a '.as. 
¡ 15 horas, con el objeto de contratar el 
¡servicio de limpieza y desinfección del 
: edificio de Humberto 1? N? 1762. Capitai, 
donde funcionan dependencias de la Se- 
cretaría de Estado del Menor y la Fami- 
lia, en e l período comprendido desde el 
P[175 al 31(12(75, 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones' se encuentra a disposición 
de los interesados, en el Servicio de Con- 
trataciones, Defensa 120, 6? piso, Of 6 039 
Capital, donde tendrá lugar el acto dé 
apertura. 

e.2Ü2 N<? 9.721 v.3(12|V4 



PLAN ALBORADA 

SUPERIOR GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO 
/ Licitación Pública N? !! 

Obra: Construcción de 308 Viviendas e 
Infraestructura en la ciudad de Concep- 
ción, Departamento Chicligasta, Provin- 
cia de Tucumán. 

Llámase a Licitación Pública para la 
construcción de 308 (Trescientas ocho) 
Viviendas e Infraestructura y Equipa- 
miento, en la Ciudad de Concepción, De- 
partamento Chictígasta, Provincia de Tu- 
cumán. 
Presupuesto Oficial: $ 55.958.869,69. 
Plazo de Ejecución de Obras: 24 meses. 
Sistema de Contratación: Unidad de 
Medida. 

Fecha de Apertura de Propuestas: El 
di a 20 de diciembre de 1974, a horas 11 
en el Despacho del Instituto Provincial 
d" Vivienda y Desarrollo Urbano, sito en 
caite Muñecas N» 455, de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán. 

Lugar de Venta de los Legajos: Insti- 
tuto Provincial de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, calle Muñecas N* 455, de ia ciu- 
dad de San Miguel de Tucumán. 

Secretaría de Estado de Vivienda y Ur- 
banismo de la Nación, Defensa N? 120 
piso 3^, oficina 3030, Capital Federal ' 
Precio del Legajo: $ 1.000 (Un mil pe- 
so?' . 

e.25|ll N? 9.395 v.131 12174 



SERVICIO DE CONTRATACIONES 

Expte. N* 28,637(74 
Llámase a Licitación Pública N? 4Q'75, 
para el día 9 de diciembre de 1974 a as 
14 horas, con el objeto de contratar ,a 
adquisición de leña y alcohol de quemar, 
con destino a diversos hogares: Hogar de 
Anciano "Nicolás Levalle 7 ', sito en U-u- 
guay y Rivadavia, Lago Epecuén Car- 
hué, Prov. de Buenos Aires; Hogar "Bar- 
tolomé Obligado y Casimira López" Gas- 
par Campos 1875,- Bella Vista, prov. ;lo 
Buenos Aires; Hogar "Santa Ana", J M. 
Campos 1801. Villa Zagala. Prov. i e Bue- 
nos Aires; Hogar "San José, Anexo San 
Cayetano'', J. M. Campos 1801, Villa Za- 
gala, Prov. de Buenos Aires; Hogar "Ber- 
nardo y Juana E. de Carricart", Avda. 
San Martín 83, A. G. Chaves. Prov de 
Buenos Aires; Hogar "Juana Sarriegui de 
Isthilart", Güemes y Avda. Isthiiart Con- 
cordia, Prov. de Entre Ríos; y Hogar 
"Dr. Amadeo Sabattini''. Villa' de Soto. 
Prov. de Córdoba, dependiente de la Se- 
cretaría de Estado del Menor y la Fa- 
milia. 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones se encuentra a disposición do 
los interesados, en el Servicio de Contra- 
taciones, Defensa 120, 6? piso, of. 6.039, 
Capital, donde tendrá lugar el acto de 
apertura. 

e.2|12 N? 9.722 V.3Ü2I74 



SERVICIO DE CONTRATACIONES 
Art. N? 32.425(74 

Llámase a Licitación Pública N? 42.75, 
para el día 9 d e diciembre dd 1974 a las 
16 horas, para la adquisición de leche, 
café, te. azúcar, etc., con destino a tm 
Secretaría de Estado del Menor y la fa- 
milia. 

El pliego de condiciones con las esoe- 
cificaciones, se encuentra a disposteíófi 
de los interesados, en el Servicio de Coa- 
trataciones, sito en Defensa 120, 6? pi*o. 
of. 6.039, Capital Federal, donde tendrá 
lugar -el acto de apertura, 

e.2]12 N? 9.723 v.3¡12¡74 



PODER TUDICIAJL 



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE 

Llámase a r c ''.ii'm Pübiic.» N'^ - 15174 
para el día 10 de diciembre de 1974 a 
- las nueve (9) horas, con el objeto de 
I contratar el servicio "anual de atención 
Integral de ascensores j bombas eleva- 
doras de agua para el año 1975" con 
destino a varios Tribunales y Organis- 
mos de] Poder Judicial de la Nación. 
I Apertura, Pliegos e Informes: Direc- 
! ción Administrativas y Contable del Po- 
der Judicial de la Naciói - División Ad- 
quisiciones y Contrataciones - Paraguay 
1536. piso 7mo.. Capital Federal, horario 
de atención al público: 8.30 a 12.30 ho- 
ras. 

e.3112 N* 9.73» v.3|12|74 
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